1971 CENSUS OF CANADA 


Housing 


PRINCIPAL FUELS 
AND HEATING EQUIPMENT 


STAY. 

CANAL" Srarier, 
DA CANAD 
A 


à, 
® JUL 14, 


F * 
où OM THE LBkagy 
LA BIBLIOTHÈQUE 


RECENSEMENT DU CANADA 1971 


Logement 


PRINCIPAUX COMBUSTIBLES 
ET SYSTÈMES DE CHAUFFAGE 


INTRODUCTION 


“. Final figures from the 1971 Housing Census are 
shown in this report which is one of a series comprising 
Volume II (Part 3) of the 1971 Census. Occupied 
dwellings -by.‘tenure are classified by principal heating 
equipment and principal fuel used for house and water 
heating and for cooking. Figures are shown for the 
following areas: 


(i) Canada and provinces, urban size groups, rural 
non-farm and rural farm (Tables 49, 54); 


(ii) census divisions (Tables 50, 55); 


(iii) incorporated cities and towns and other municipal 
subdivisions of 10,000 population and over (Tables 
51, 56); 


(iv) census metropolitan areas, urbanized core and 
fringe (Tables 52,57); 


(v) census agglomerations, urbanized core and fringe 
(Tables 53, 58). 


The information in this report was collected on a 
33 1/3% sample basis. As a result, the number of 
occupied dwellings for a given geographic area may 
differ from that shown in reports containing data 
collected on a 100 p.c. basis. The latter figures, of 
course, represent the official count of occupied 
dwellings (see Catalogue No. 93-727). 


The 1971 Census figures in this report have been 
subjected to a confidentiality procedure to prevent the 
possibility of associating small figures with any 
identifiable individual. The particular technique used is 
known as “random rounding’’. Under this method, all 
last or “unit” digits in a table (including all totals) are 
randomly rounded (either up or down) to “0” or “5”. 
This technique provides the strongest possible 
protection against direct, residual, or negative 
disclosures without adding any significant error to the 
census data. However, since totals are independently 
rounded they do not necessarily equal the sum of 
individual rounded figures in distributions. Similarly, 
percentages which are calculated on rounded figures, 
do not necessarily add to the total. Also, minor 
differences can be expected for corresponding totals 
and cell values in various census reports. 


The estimates of the mean square error for the 
characteristics covered in this report were not available 
at the time of publication. They will be available in the 
introductory report to this volume (Catalogue No. 
93-726). Those users requiring this information prior 
to the release of the introductory report should 
contact the Census User Inquiry Service. 


Ce bulletin qui fait partie d’une série du recense- 
ment de 1971 (volume II, partie 3) présente les chiffres 
définitifs du recensement de 1971 sur les logements. Les 
logements occupés selon le mode d’occupation sont 
classés selon le principal systéme de chauffage et le 
principal combustible utilisé pour la cuisson, le chauffage et 
l’eau chaude. Les chiffres sont publiés pour les secteurs 
suivants: 


i) Canada et provinces, régions urbaines par groupe de 
taille, régions rurales non agricoles et rurales agricoles 
(tableaux 49, 54); 


ii) divisions de recensement (tableaux 50, 55); 


iii) cités et villes constituées, et autres subdivisions muni- 
cipales de 10,000 habitants et plus (tableaux 51, 56); 


iv) régions métropolitaines de recensement, noyau urba- 
nisé et banlieue (tableaux 52, 57); 


v) agglomérations de recensement, noyau urbanisé et 
banlieue (tableaux 53, 58). 


Les renseignements de la présente publication ont 
été recueillis par un échantillonnage de 33 1/3 %. Il 
s'ensuit que le nombre de logements occupés pour une 
région géographique donnée n’est pas forcément le méme 
que celui des publications dont les données avaient été 
recueillies 4 100 p. 100. Bien entendu, c’est ce dernier 
chiffre qui représente le dénombrement officiel des 
logements occupés (voir la publication n° 93-727 au 
catalogue). 


Par souci de confidentialité, les chiffres de 1971 
publiés ici ont été soumis à une formule qui garantit 
l'impossibilité d’associer des chiffres de faible importance 
à une personne reconnaissable. Cette technique parti- 
culière s'appelle l‘“arrondissement aléatoire”. Grâce à 
cette méthode, tous les derniers chiffres, c’est-à-dire les 
chiffres des unités, des tableaux (y compris tous les 
totaux) sont arrondis de façon aléatoire (vers le haut ou 
vers le bas) à “0” ou à “5”. Cette technique assure la 
protection maximale contre la divulgation directe, néga- 
tive ou par recoupements, sans ajouter d’erreur significa- 
tive aux données. Toutefois, puisque les totaux sont 
arrondis séparément, ils ne sont pas nécessairement égaux 
à la somme des chiffres individuels arrondis dans les 
distributions. De même, la somme des pourcentages 
calculés à partir de chiffres arrondis ne correspond pas 
forcément au total. Aussi, il faut s'attendre que les totaux 
et les autres chiffres correspondants dans divers bulletins 
du recensement présentent quelques légères différences. 


Les estimations de l'erreur quadratique moyenne 
des caractéristiques données dans ce bulletin n’étaient pas 
disponibles au moment de la publication. Elles seront 
disponibles dans le rapport introductoire de ce volume (n° 
93-726 au catalogue). Les utilisateurs demandant ce 
renseignement avant la publication du rapport introduc- 
toire devraient s’adresser au Service-utilisateurs, Recense- 
ment. 


(Continued on inside back cover — Suite à l’intérieur de la couverture arrière) 
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TABLE 49. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR CANADA AND PROVINCES, 
URBAN SIZE GROUPS, RURAL NON-FARM AND RURAL FARM, 1971 


TABLEAU 49. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION. PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE. CANADA ET PROVINCES, 
> REGIONS URBAINES PAR GROUPE DE TAILLE ET REGIONS RURALES NON AGRICOLES ET RURALES AGRICOLES, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 


PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 
- INSTALLED 
AREA A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
- OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
CATEGORIE D'HABITAT SYSTEM HEATER 
STEAM OR - 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME 
- - DE 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 


9 Ve 

CANADA $.030.89°) Css 1.336.660 3.202.390 352,705 C 1,042,475 v" 96,580 
OWNED - POSSEDE 3:634,591 2.881.270 432.705 2.448,565 133.260 555,200 64,860 
RENTED - LOUE 2.396.210 1.657,780 903.955 753.825 219.440 487,270 31,715 
URBAN - REGIONS URBAINES 4,738,125 3.803.505 1.268.630 2,534,870 288.585 592.120 53.920 
OWNED - POSSEDE 2,573,845 2.265.265 381,140 1,884,125 81.895 197,480 29,195 
RENTED - LOUE..... 2,164,285 1,538,240 887.495 680,740 206,690 394,640 24,720 
500.000 AND OVER - ET PLUS. 2.074.945 1,678,035 728.070 949,965 131,000 245,530 20,380 
OWNED + POSSEDE 956,985 882,260 185,500 696.760 25.255 39,990 9,475 
RENTED - LOUE 1.117.960 795,775 542,575 253,205 105,740 205.540 10,900 
100,000- 499,999 984.635 861.210 240.510 620,705 52.510 61,205 9.715 
OWNED - POSSEDE Lu. 556,300 517,895 57.875 460.015 11,670 21,495 5,250 
RENTED - LOUE 428.335 343,315 182.625 160,690 40,840 39,715 4,465 
30,000- 99,999 534,465 411,640 125,250 286,395 33,460 82,520 6,845 
OWNED - POSSEDE wee 304,115 265.990 52.080 213.910 10,705 23.995 3.430 
RENTED - LOUE 230,355 145.655 73,170 72,480 22,755 58.530 3,420 
10,000- 29,999 472,170 373.260 85.845 287.415 28,775 63,900 6,245 
OWNED - POSSEDE . 302,560 257,385 38,405 218.985 11,590 29,745 3,835 
RENTED - LOUE 169.615 115,875 47.435 68,435 17,185 34,150 2.405 
5.000- 9,999 226.620 169,565 33.690 135,870 14,805 38.755 3,500 
OWNED - POSSEDE... sees 147,585 188,115 16.790 101,325 7,005 20,245 2.220 
RENTED - LOUE. 79,030 51,450 16,900 34,545 7.795 18,505 1,280 
UNDER 5,000 - MOINS DE 5.000 445,285 309,790 55.275 254.515 28,045 100,210 7,240 
OWNED - POSSEDE 306,295 223,620 30,485 193,135 15,675 62,010 4,985 
RENTED - LOUE.. 138,990 86.170 24,785 61,385 12.370 38.200 2.255 
] RURAL - REGIONS RURALES. 1,292,680 735,550 68.030 667,520 64,120 450,355 42,660 
OWNED - POSSEDE... 1.060.750 616,005 51,570 564.435 51.365 357,720 35,665 
RENTED - LOUE 231,930 119,545 16,465 103.085 12,755 92,630 6,995 
NON-FARM - NON AGRICOLES.. 964,255 536,950 55.930 481.020 55.490 343,060 28,760 
OWNED - POSSEDE... 754,980 430,880 40,415 390,465 43,230 258.380 22,490 
RENTED - LOUE 209,275 106,075 15,520 90,550 12.255 84,680 6,270 
FARM - AGRICOLES 328.425 198,595 12,095 186.500 , 8.635 107,295 13,900 
OWNED - POSSEDE 305,775 185,125 11,155 173,970 8.130 99.340 13,170 
RENTED - LOUE 22,650 13.470 945 12.530 500 7,950 730 

NEWFOUNDLAND : : 
TERRE-NEUVE : wee 110,185 49,950 15,720 34,230 4,815 52,905 2,510 
OWNED - POSSEDE . 88,145 37,115 10,450 26,665 2.185 46,595 2.250 
RENTED - LOUE 22.040 12,835 5.270 7,565 2.635 6.310 260 
URBAN - REGIONS URBAINES 64,705 737,955 13.590 24,360 4.025 21,800 © 935 
OWNED - POSSEDE 45.880 26,320 8.650 17,670 1,520 17,260 780 
RENTED - LOUE 18.825 11.630 4,945 6.685" . 2.500 4,535 160 
30.000- ; 99,999 22,755 15,300 7,505 7,790 2.290 . 4,915 255 
OWNED - POSSEDE wee 13.785 10.150 4,635 5.515 615 2.840 190 
RENTED - LOUE 8.965 5.150 2.870 2.280 1.670 2,075 70 
10,000- 29,999 8.040 6.165 . 1.310 5.455 290 930 50 
OWNED .- POSSEDE... see 5.345 4,545 595 3,950 155 605 40 
RENTED - LOUE 2.690 "2.225 720 1,500 140 325 10 
5.000- 9.999 . 10,575 6.450 2.110 4,340 S15 3.395 220 
OWNED - POSSEDE en 7.415 4,450 1,580 2.870 200 2,580 : 185 
RENTED - LOUE 3.165 2.005 535 1.475 320 810 35 
UNDER 5.000 - MOINS DE 5.000. 23,335 9.435 2.665 6.770 925 12,560 410 
OWNED - POSSEDE 19,335 7,185 1,845 5,340 550 11,240 360 
RENTED - LOUE 4,000 2,250 820 1,430 370 1,325 50 
RURAL - REGIONS RURALES.... 45.475 12,000 2,130 9.875 790 31,110 1,575 
OWNED - POSSEDE 42.265 10,795 1,795 9,000 660 29,335 1,475 
RENTED - LOUE 3.210 1,205 325 880 130 1,780 100 
NON-FARM - NON AGRICOLES, 44,485 11,700 2,055 9,640 775 30,495 1,525 
OWNED - POSSEDE 41,300 10.500 1,730 8.770 645 28.730 1,425 
RENTED - LOUE. 3,185 1,200 325 875 130 1,760 100 
FARM - AGRICOLES 995 305 75 235 20 615 50 
OWNED - POSSEDE 965 295 65 225 20 600 50 
RENTED - LOUE 30 10 5 5 - 15 - 


] NOTE: HOTELS, LARGE LODGING-HOUSES, INSTITUTIONS. CAMPS AND OTHER SUCH COLLECTIVE-TYPE DWELLINGS ARE EXCLUDED FROM THIS REPORT. 
NOTA: LES HOTELS, LES GRANDES MAISONS DE CHAMBRES, LES INSTITUTIONS, LES CAMPS ET LES AUTRES LOGEMENTS COLLECTIFS DE CE GENRE 
NE SONT PAS PRIS EN COMPTE DANS LE PRESENT BULLETIN, 
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TABLE 49. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR CANADA AND PROVINCES, 
. URBAN SIZE GROUPS, RURAL NON-FARM AND RURAL FARM, 1971 
TABLEAU 49. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION. PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, CANADA ET PROVINCES, 
REGIONS URBAINES PAR GROUPE DE TAILLE ET REGIONS RURALES NON AGRICOLES ET RURALES AGRICOLES, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 


PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 
ied INSTALLED 
AREA A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
- OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
CATEGORIE D'HABITAT SYSTEM HEATER 
STEAM OR = - 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME POELE 
- - DE QU 
À VAPEUR A AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 


PRINCE EDWARD ISLAND 


ILE-DU-PRINCE-EDOUARD... 27,790 16.790 7.125 9.665 175 10.175 655 
OWNED - POSSE 20,630 11,575 4.115 7.460 85 8.420 545 
RENTED - LOUE TASS 5.210 3.015 2.200 85 1,755 116 

URBAN - REGIONS URBAINES ... 11.100 9.160 5.190 3.970 135 1,670 130 
OWNED - POSSEDE 6.010 4,965 2.550 2.415 60 910 80 
RENTED - LOUE 5.090 4,195 2.640 1.555 75 760 50 

10,000- 29.999 | 9.720 8.210 4,825 3.385 125 1,275 115 
OWNED - POSSEDE 4.935 4.265 2.335 1,925 50 560 65 
RENTED - LOUE 4,780 3.950 2.485 1.460 75 710 50 
UNDER 5.000 - MOINS DE 5,000... 1.375 950 365 585 10 395 20 
OWNED - POSSEDE. 1,075 700 210 490 5 350 15 
RENTED - LOUE 300 250 15$ 90 - 50 - 

RURAL - REGIONS RURALES.. 16,690 7.630 1.935 5.695 30 - 8,500 525 
OWNED - POSSEDE. 14,620 6.615 1,565 5.045 30 7,510 465 
RENTED - LOUE 2,070 RUE 370 645 5 990 55 

NON-FARM - NON AGRICOLES................. 12.015 5.590 1,625 3,960 20 6.065 340 
OWNED - POSSEDE. ” 10.110 4,650 1,265 3,385 15 5.145 295 
RENTED - LOUE 1,905 940 360 580 - 915 45 
FARM - AGRICOLES 4,675 2.040 315 1,725 10 2,440 185 
OWNED - POSSEDE. 4,510 1,965 305 1,665 10 2,365 165 
RENTED - LOUE 170 75 15 65 - 75 15 

NOVA SCOTIA 

NOUVELLE-ECOSSE 206,920 143.675 50.025 93,645 5,175 55,060 3.015 
OWNED - POSSEDE. … 147,110 100.680 26.535 74,145 2.020 41,980 2,430 
RENTED - LOUE nee 59,810 42.990 23.490 19.505 3,150 13,085 585 

URBAN - REGIONS URBAINES ... 118,970 95.720 42,680 53.040 3.995 18.160 1.095 
OWNED - POSSEDE. 70.510 58.350 20,315 38.035 1,050 10,415 695 
RENTED - LOUE 48,465 37,370 22.370 15.005 2.950 7,750 395 

100.000- 499,999 : 51.670 45,435 22.635 22,800 2.350 3,625 , 260 
OWNED - POSSEDE. 23.400 21,960 7,095 14.865 240 1,095 95 
RENTED - LOUE 28.275 23.475 15.535 7.935 2.110 2.530 165 
30,000- 99,999 899 - 7,335 4,305 3.030 190 1,360 100 
OWNED - POSSEDE 0... cccceceseseseeeeesetenenenesneneneneneeaes : 6.125 5.380 2,970 2.410 65 625 60 
RENTED :- LOUE... ne 2.860 1,955 1,335 620 125 730 50 
10,000- 29,999 22,010 16.580 7,450 9.130 300 4,815 320 
: OWNED - POSSEDE.... 16,255 12,355 4,975 ‘7,380 165 3,490 235 
RENTED - LOUE 5.760 4,225 2.475 1.750 135 1.320 85 
5.000- 9,999 17,930 13.480 4.070 9.405 655 3,620 175 
OWNED - POSSEDE . 11,355 8.975 2.510 6.465 315 1.940  . 125 
RENTED - LOUE 6,575 4,505 1.560 2.940 340 1.685. 55 
UNDER 5.000 - MOINS DE 5.000... 18.375 12.890 4,225 8.665 505 4,745 235 
OWNED - POSSEDE. 13.380 9,685 2.765 6.915 260 3.260 180 
RENTED - LOUE. 4,995 3.210 1,460 1,750 250 1.480 55 

RURAL - REGIONS RURALES 87,945 47,955 7,345 40.610 1.175 36,895 1.920 
OWNED - POSSEDE. 76.605 42.330 6.220 36.110 970 31.565 1,735 
RENTED - LOUE 11.340 5.625 1,125 4,500 200 5.330 185 

NON-FARM - NON AGRICOLES.. 81.745 44,395 6.865 37,525 1,155 34,460 1,730 
OWNED - POSSEDE. 70,740 38.985 5.765 33.225 960 29,250 1,550 
RENTED - LOUE 11,000 5.405 1,105 4,305 200 5.210 180 
FARM - AGRICOLES 6.205 3.560 475 3.085 15 2.440 190 
OWNED - POSSEDE. . 5.860 3.345 455 2.885 10 2,315 190 
RENTED - LOUE nn 345 215 20 195 5 120 5 

NEW BRUNSWICK 

NOUVEAU-BRUNSWICK 157,240 101,975 35.600 66.380 3.785 48,305 3,175 
OWNED - POSSEDE. 109,070 70.230 19,785 50,440 1.825 34,420 2.600 
RENTED - LOUE 48,165 34.745 15,810 15,940 1,955 13.885 530 

URBAN - REGIONS URBAINES... 93.845 71,290 30.320 : 40,970 2.715 18.765 1,085 
OWNED - POSSEDE..... = 53.965 43,400 15.430 27,965 940 8,885 735 
RENTED - LOUE us 39.880 27,890 14,885 13,000 1,770 9,875 345 

30.000- 99.999 51.890 40.675 20,940 19,730 1.165 9,600 455 
OWNED - POSSEDE.... 26.745 23.440 9.915 13.525 230 2.815 265 
RENTED - LOUE 25.150 - 17.230 11,025 6.205 935 6,790 190 
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TABLE 49. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR CANADA AND PROVINCES, 
URBAN SIZE GROUPS, RURAL NON-FARM AND RURAL FARM, 1971 
TABLEAU 49. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D‘OCCUPATION, PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, CANADA ET PROVINCES, 
REGIONS URBAINES PAR GROUPE DE TAILLE ET REGIONS RURALES NON AGRICOLES ET RURALES AGRICOLES, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 


PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 
- INSTALLED 
AREA A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
- OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
CATEGORIE D'HABITAT SYSTEM HEATER 
STEAM OR - - 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME POELE 
= - DE OÙ 
A VAPEUR À AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 
10,000- 29,999 12,355 10,105 3.415 6.690 460 1,705 90 
OWNED - POSSEDE . 6.010 4,985 1,725 3.265 160 , 820 45 
RENTED - LOUE. 6,350 5.115 1.690 3,425 300 885 45 
5.000- 9,999 7,175 5.615 1.590 4.025 250 1,220 90 
OWNED - POSSEDE... wee 4,600 3,675 800 2.875 105 755 65 
RENTED - LOUE 2.575 1.940 795 1.150 145 465 20 
UNDER 5.000 - MOINS DE 5.000 22.425 14,890 4,375 10.520 840 6,240 450 
OWNED -'POSSEDE... 16,615 11,300 2.995 8.300 445 4,500 365 
RENTED - LOUE $,815 3,595 1,375 2,220 395 1,735 85 
RURAL - REGIONS RURALES. 63,390 30.690 $,280 25.410 1.070 29,540 2,090 
OWNED .-.POSSEDE... 55.110 26.830 4,355 22,470 885 25,535 1,855 
RENTED - LOUE 8.285 3,860 920 2,935 190 4,005 235 
NON-FARM - NON AGRICOLES.. 58,120 7 28.165 4,965 23.200 985 27,135 1,840 
OWNED - POSSEDE... 50,040 24,415 4,050 - 20,365 800 23,215 1,615 
RENTED - LOUE 8.080 3,750 915 2,835 180 3,920 225 
FARM - AGRICOLES 5.270 2.525 315 2.210 90 2.410 250 
OWNED - POSSEDE 5.065 2.415 305 2.110 90 2,320 245 
RENTED - LOUE 210 110 10 100 - 90 10 
QUEBEC ras 1,603,685 964.760 442,390 522,370 126,700 489,095 23,120 
OWNED - POSSEDE 760,625 $43,585 - 154,485 389,100 35.115 166.220 15,700 
RENTED - LOUE.. 843,060 421,180 287,910 133,275 91,580 322,880 7,415 
URBAN - REGIONS URBAINES 1,345,365 846,835 423,500 423,335 114,010 374,510 10,015 
OWNED - POSSEDE $53,765 446,175 140,810 305,370 26,170 77,280 4,135 
RENTED - LOUE 791,605 400,660 282.695 117,965 87,835 297,230 5,875 
$00,000 AND OVER - ET PLUS.. 787,390 492,445 282,960 209,490 67,145 222,185 5,610 
OWNED - POSSEDE 266,170 223,360 81,615 141,740 12.315 29,120 1,370 
RENTED - LOUE 521.220 269,090 201,345 67,750 54,825 193,065 4,245 
100.000- 499.999 136,135 90.675 49.415 41,260 16.110 28,735 610 
OWNED - POSSEDE wee $6,725 47,370 15,810 31.565 3.105 5,960 290 
RENTED - LOUE 79,410 43,305 33.615 9,695 13.005 22.780 320 
30,000- 99,999 : 132,135 79,140 34,385 44,755 8.730 43,730 540 
OWNED - POSSEDE tone 57,255 47,720 13.765 33,955 1,970 7,355 215 
RENTED - LOUE 74,875 31,425 20,620 10.800 6,760 36,370 325 
10,000- 29.999 117,645 79,845 27,840 52,000 8,850 28.045 900 
OWNED - POSSEDE ven 67,095 53,490 13,410 40.075 2,855 10,160 590 
RENTED - LOUE 50,550 26.360 14,425 11,930 5,990 17,885 315 
5.000- 9,999 48.345 28.820 8.985 19,830 4,175 14,765 590 
OWNED - POSSEDE 27,860 19,585 4.535 15.045 1,685 6,205 380 
RENTED - LOUE. 20,490 9.230 4,450 4,785 2,485 8,560 210 
UNDER 5.000 - MOINS DE 5.000... 123,715 75,910 19,915 55,995 8,995 37,050 1,760 
OWNED - POSSEDE 78,660 $4,655 11,675 42,985 4,235 - 18,475 1,290 
RENTED - LOUE 45.055 21,255 8.240 13.015 4,765 18,570 470 
RURAL - REGIONS RURALES 258.315 117,925 18,890 99,040 12,695 14,585 13,110 
OWNED - POSSEDE 206,860 97,405 13,680 83.730 8,950 88,945 11,565 
RENTED - LOUE 51,460 20.525 5.210 15,310 3.745 25,645 1,540 
NON-FARM - NON AGRICOLES.. 201,830 98.145 16.315 81,830 11,395 84,895 739 
OWNED - POSSEDE 152.385 78,380 11,220 67,160 7,750 60,325 5.925 
RENTED - LOUE 49,440 19.760 5.095 14,665 3,645 24,570 1,460 
FARM - AGRICOLES 56,490 19,785 2.570 17.205 1,300 29,690 S.715 
OWNED - POSSEDE 54,475 19,025 2,460 16.565 1.200 28.615 5,635 
RENTED - LOUE 2,010 760: [LE 640 109 1,075 80 
ONTARIO 2.225.210 1,871,395 531.095 1.340.300 134,870 187,945: 31.000 
OWNED - POSSEDE 1,400,850 1,202,780 163.360 1,039,420 59,920 : 119,450 18.700 
RENTED - LOUE 824,360 668.615 367,735 300.880 74,945 68,500 12,300 
URBAN - REGIONS URBAINES 1.863.950 1,639,820 512.415 1,127,405 107,935 93,000 23.195 
OWNED - POSSEDE 1,105,280 1,008,045 148.620 859.425 36.770 47,950 12,510 
RENTED - LOUE. 758,670 631,770 363,795 267,980 TASS 45,055 10,685 
500,000 AND OVER - ET PLUS.. 824.320 765,020 322,750 442,275 42,595 8,860 7,845 
OWNED - POSSEDE 427,095 409,705 81.160 328,540 9,575 3.800 4.015 


RENTED - LOUE 397,225 355.325 241,585 113,735 33.020 5.060 3,825 
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TABLE 49. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR CANADA AND PROVINCES, 
URBAN SIZE GROUPS, RURAL NON-FARM AND RURAL FARM, 1971 
TABLEAU 49. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, CANADA ET PROVINCES, 
REGIONS URBAINES PAR GROUPE DE TAILLE ET REGIONS RURALES NON AGRICOLES ET RURALES AGRICOLES, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 


PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE . 
- INSTALLED 
AREA A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
-. OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
CATEGORIE D'HABITAT SYSTEM HEATER 
STEAM OR - 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME 
= - DE © 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 
100,000- 499,999 403.235 359.655 89,745 269,910 20.945 17,510 5.130 
OWNED - POSSEDE . 253.870 235,995 24,305 211,690 5.640 9.230 3.005 
RENTED - LOUE 149,370 123.660 65,445 58.220 15.305 8.280 2,125 
30,000- 99,999 | 255,185 214,875 50,925 163,945 16,705 19,345 4,255 
OWNED - POSSEDE. . 159,505 143.045 19,075 123,975 6,100 8.410 1,955 
RENTED - LOUE... 95,675 71,830 31.855 39.975 10,605 10,935 2,305 
10,000- 29,999 172,205 143,575 25.190 118,385 10,520 15,470 2,645 
OWNED - POSSEDE.... 117,870 103,610 11,195 92.420 5.035 7,745 1,475 
RENTED - LOUE 54.340 39.960 13,995 25.965 5.485 7,720 1,170 
5.000- 9,999 89,380 69,875 11,190 58,690 6.775 11.210 1,515 
OWNED - POSSEDE.... 62,305 51.320 5,695 45,625 3.770 6,290 920 
RENTED - LOUE 27,075 18.560 5.490 - 13.065 3.005 4,915 595 
UNDER 5.000 - MOINS DE 5.000... 119,620 86.815 12,615 74,200 10,390 20,615 1,800 
OWNED - POSSEDE. 84,640 64,370 7.190 57,185 6,645 12,475 1,140 
RENTED - LOUE 34,985 22,445 5.420 17,020 3,745 8.140 660 
RURAL - REGIONS RURALES.. 361.255 231,575 18,680 212,890 26,935 94,940 7,805 
OWNED - POSSEDE. 295,565 194,735 14,740 179,995 23.145 71,495 6.190 
RENTED - LOUE 65,690 36,840 3.940 32,900 3,790 23,450 1,615 
NON-FARM - NON AGRICOLES.. 272,795 170,500 14,205 156,295 24,040 72,565 5.690 
OWNED - POSSEDE..... 213,960 138.170 10,660 127,515 20,420 51,130 4,240 
RENTED - LOUE. 58,835 32,330 3,545 28,785 3.620 21,435 1,450 
FARM - AGRICOLES 88.465 61.075 4.480 56.600 2,895 22.375 2,115 
OWNED - POSSEDE. 81,605 56,565 4,085 52.480 2.730 20,365 1,950 
RENTED - LOUE 6.855 4,510 400 4,115 170 2.010 165 
MANITOBA 287,915 234,880 46,900 187,980 19,325 27.235 6.480 
OWNED - POSSEDE. 190,070 155,860 12.830 143.030 8.320 21,385 4,500 
RENTED - LOUE 97,845 79,020 34,070 44,945 11,005 5.850 1,975 
URBAN - REGIONS URBAINES us 209,305 189.115 44,785 144,330 12.185 . 4,570 3.435 
OWNED - POSSEDE. 124,670 117,530 11.425 106,105 2,415 2.775 1,945 
RENTED - LOUE. 84.635 71,585 33,355 38,225 9.770 1.800 1.485 
500,000 AND OVER - ET PLUS. 163.195 150,465 39,805 110,665 8,005 2,180 2,550 
OWNED - POSSEDE.... 95.705 92.325 9,965 82.365 800 1.200 1.385 
RENTED - LOUE 67,490 58.140 29,840 28.300 7,205 980 1,165 
30,000- 99.999 9,425 8,745 1.315 7,430 385 110 - 180 
OWNED - POSSEDE.... 6.100 5.750 385 5.365 155 95 100 
RENTED - LOUE 3,325 2,995 930 2.060 235 20 80 
10,000- 29.999 11,045 9,070 1,325 7,750 1,485 270 225 
OWNED - POSSEDE .........ccsscsessesrseresrersterseesecteseesnenes 5.890 5.350 340 5.010 270 150 125 
RENTED - LOUE... 5,150 3,725 985 2.735 1,215 us 100 
5,000- . 9,999 8,290 6.870 780 6,090 690 555 180 
OWNED - POSSEDE. 5,545 4,855 200 4.650 245 320 130 
_ RENTED - LOUE 2,745 2.015 580 1,440 445 240 50 
UNDER 5,000 - MOINS DE 5,000... 17,345 13,960 1,560 12,405 1,620 1,460 305 
OWNED - POSSEDE . 11,430 9,250 540 8,710 950 1,010 215 
RENTED - LOUE 5.920 4.710 1.020 3,695 665 450 90 
RURAL - REGIONS RURALES.. 78,610 45.760 2.110 43.650 7,140 22,665 | 3,045 
OWNED - POSSEDE 65,400 38,325 1.400 36.925 5.905 18,615 2,555 
RENTED - LOUE... 13,205 7.435 710 6.720 1,235 4,050 495 
NON-FARM - NON AGRICOLES.. 46.830 25,850 1.320 24,535 4.610 14,500 1,870 
OWNED - POSSEDE. 35.665 19,640 690 18,950 3.465 11,095 1.470 
RENTED - LOUE 11,170 6,210 625 5,590 1,145 3.410 400 
FARM - AGRICOLES 31,775 19.905 795 19,110 2.530 8.165 1.175 
OWNED - POSSEDE. 29.735 18.685 705 17,975 2.445 7,525 1.085 
RENTED - LOUE 2.040 1,220 85 1,135 90 635 95 
SASKATCHEWAN . 267,610 218.760 26.895 191,860 2,275 42,150 4,435 
OWNE . 194,555 155.240 6,330 148,910 740 35.080 3,495 
RENTED - LOUE... 73,060 63,520 20,570 42.955 1,530 7.070 935 
URBAN - REGIONS URBAINES... 7. 149,055 139.110 23.970 115,140 1,825 6,730 1,395 
OWNED - POSSEDE. 93.775 87,725 4,275 83,450 360 4,825 865 
RENTED - LOUE 55,280 51,385 19,695 31,690 1.465 1,905 525 
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TABLE 49. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR CANADA AND PROVINCES, 
URBAN SIZE GROUPS, RURAL NON-FARM AND RURAL FARM, 1971 
TABLEAU 49. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D‘OCCUPATION, PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, CANADA ET PROVINCES, 
REGIONS URBAINES PAR GROUPE DE TAILLE ET REGIONS RURALES NON AGRICOLES ET RURALES AGRICOLES, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 


PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 
- INSTALLED 
AREA A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
- OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
CATEGORIE D'HABITAT SYSTEM HEATER 
STEAM OR ~ 
\ HOT WATER HOT AIR SYSTEME 
- - DE 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A OE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 
100,000- 499.999 80,875 77,590 15,895 61,700 1,308 1,275 700 
OWNED - POSSEDE we 48.320 46.910 2.300 44,615 210 805 395 
RENTED - LOUE 32.550 30.685 13,595 17.085 1,095 470 305 
30.000- 99,999 9,970 9,500 1,765 7.735 90 320 60 
OWNED - POSSEDE ve 6.260 5.945 400 5,550 30 235 45 
RENTED - LOUE 3.708 3.550 1,365 2185 55 85 15 
10,000- 29,999 21,495 19,905 3,145 16,765 235 1,170 175 
OWNED - POSSEDE 13,225 12.280 570 11.705 55 785 105 
RENTED - LOUE 8.270 7.630 2.570 5.060 185 390 65 
5,000- 9.999 7.945 7.380 1.020 6,365 50 415 95 
OWNED - POSSEDE … 5.250 4.925 305 4.620 10 270 45 
RENTED - LOUE. 2.695 2.460 720 1,740 40 145 50 
UNDER 5,000 - MOINS DE 5.000. 28.770 24,725 2.155 22.575 140 3.550 360 
OWNED - POSSEDE 20.715 17.665 705 16.955 ss 2,730 270 
RENTED - LOUE 8.055 7.065 1,450 5,615 90 815 90 
RURAL - REGIONS RURALES.... 118,560 79,650 2,925 76.725 450 35,415 3.035 
OWNED - POSSEDE 100.780 67.515 2.055 65.455 380 30,255 2.635 
RENTED - LOUE 17.775 12.140 870 11.270 65 5.160 405 
NON-FARM - NON AGRICOLES.... 59.845 39,975 1,660 38,315 195 18,085 1,590 
OWNED - POSSEDE 46.350 30.485 920 29.565 145 14,435 1.285 
RENTED - LOUE. 13.498 9,490 740 8,750 50 3,645 305 
FARM - AGRICOLES 58.710 39.675 1,265 38,410 250 17,335 1,455 
OWNED - POSSEDE 54,425 37.025 1,130 35.890 240 15,815 1350 
RENTED - LOUE 4285 2.650 130 2.515 15 1,515 100 
ALBERTA 464,240 399,685 60,025 339,660 5,940 50,585 8.025 
OWNED - POSSEDE 296.595 254,775 8,995 245.780 850 35.605 5,365 
RENTED - LOUE 167,650 144,910 51.035 93.880 5.090 14,980 2.660 
URBAN - REGIONS URBAINES.. 353.155 325.945 57.445 268,495 5.755 17,820 3.635 
OWNED - POSSEDE... 205.975 194.420 7,220 187.200 755 8.990 1.805 
RENTED - LOUE 147.180 131.525 50.225 81.300 4.995 8.830 1.830 
100,000- 499,999 255.900 ‘241,555 49,640 191,910 5.145 6.915 2,285 
OWNED - POSSEDE... ve 140.975 136.725 5.010 131,720 630 2.635 975 
RENTED - LOUE 114.925 104.830 44,635 60,190 4.515 4.275 1,305 
30.000- 99,999 12,555 11,385 890 10,495 70 900 200 
OWNED - POSSEDE... - 8.475 7.965 255 7.710 10 405 90 
RENTED - LOUE 4.080 3.425 640 2.785 60 490 110 
10,000 29,999 22,405 20,255 2,230 18,025 175 1,740 240 
OWNED - POSSEDE 15.335 14,225 405 13.820 35 940 135 
RENTED - LOUE 7.065 6.030 1830 - 4.200 135 800 100 
5.000- 9,999 13.245 12.070 1.275 10.795 120 900 160 
OWNED - POSSEDE as 7.565 6.950 300 6.650 10 510 95 
RENTED - LOUE 5.685 5.120 975 4.145 110 390+ 65 
UNDER 5,000 - MOINS DE, 5,000., 49.050 40.675 3.405 37.270 250 7,370 750 
OWNED - POSSEDE 33.620 28.550 1.255 27.300 70 4,490 505 
RENTED - LOUE 15.425 12.125 2.155 9.970 180 2,875 245 
RURAL - REGIONS RURALES. 111,085 73,740 2.580 71.165 190 32,760 4,390 
OWNED - POSSEDE 90.620 60.355 1.770 58,580 90 26.615 3,555 
RENTED - LOUE 20.465 13.385 810 12.580 100 6.145 835 
NON-FARM - NON AGRICOLES.... 53.260 34.460 1.465 32,995 135 16,345 2,320 
OWNED - POSSEDE 37.610 24.165 745 23,420 55 11:730 1,670 
RENTED - LOUE 15.655 10,300 720 9.575 90 4615 655 
FARM - AGRICOLES 57,820 39,280 1,110 38.170 50 16,420 2,070 
OWNED : POSSEDE 53.010 36.190 1.030 35.160 40 14.890 1,890 
RENTED - LOUE.. 4.815 3.090 80 3.010 10 1.535 185 
BRITISH COLUMBIA 
COLOMBIE-BRITANNIQUE 667.325 528,950 118,750 410,200 49.455 75,210 13,715 
OWNED - POSSÈDE 422.510 346.970 25.560 321.410 22,155 44325 9.060 
RENTED - LOUE 244,815 181.975 93.190 88,785 27.300 30:890 4:655 
URBAN - REGIONS URBAINES 521.165 442,570 112.885 329,680 35,835 33,955 8.815 
OWNED - POSSEDE 311.305 276.275 21.605 254.670 11,820 17,660 5,555 


RENTED - LOUE 


209,860 166.290 91,275 75.015 24.015 16.295 3.265 
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TABLE 49. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR CANADA AND PROVINCES, 
URBAN SIZE GROUPS, RURAL NON-FARM AND RURAL FARM, 1971 
TABLEAU 49. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, CANADA ET PROVINCES, 
REGIONS URBAINES PAR GROUPE DE TAILLE ET REGIONS RURALES NON AGRICOLES ET RURALES AGRICOLES, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 


PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 
- INSTALLED 
AREA A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
- OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
CATEGORIE D'HABITAT SYSTEM HEATER 
: STEAM OR - _ 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME POELE 
- - DE OÙ 
A VAPEUR À AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A. DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 
$00,000 AND OVER - ET PLUS. 300,035 270.095 82.560 187,535 _ 13.255 12.305 4,375 
OWNED - POSSEDE.. 168.015 156.875 12,755 144,115 2,565 5.870 2,705 
RENTED - LOUE... 132.015 113,225 69.805 43.425 10,690 6.440 1,670 
100.000- 499,999 56.825 46.295 13.170 33.120 6.660 3,145 725 
OWNED - POSSEDE 33,020 28,935 3.370 25,565 1,840 1,770 480 
RENTED - LOUE 23.810 17,365 9,805 7,555 4,820 1,375 250 
30,000- 99.999 31.555 24,690 3.215 21.475 3.830 2.245 790 
OWNED - POSSEDE.. 19,850 16.595 680 15,915 1,525 : 1,220 StS 
RENTED - LOUE 11.700 8.090 2.530 5.560 2,310 1,025 280 
10,000- 29.999 : 72,000 56.225 8.430 47.800 6,195 8,145 1,430 
OWNED - POSSEDE.. 49.020 40.985 2.675 38,305 2,780 4,280 985 
RENTED - LOUE 22.975 . 15.245 5.750 9.495 3.415 3,865 450 
5,000- 9.999 22.125 17,670 2.240 15.430 1,555 2,435 470 
OWNED - POSSEDE.. 15.240 13.040 845 12,195 655 1,265 280 
RENTED - LOUE 6.885 4,625 1,390 3.235 900 4,170 190 
UNDER 5.000 - MOINS DE 5.000 38.620 27,595 3,275 24.315 4,330 5.675 1,025 
OWNED - POSSEDE.. 26,150 19,850 1,275 18,575 2.455 3.255 595 
RENTED - LOUE 12.470 7,740 2.000 5.745 1,880 2.420 430 
RURAL - REGIONS RURALES 146.160 86,380 5,860 80,520 13,620 41,260 4,900 
OWNED - POSSEDE 111.205 70.700 3,950 66,745 10,340 26,665 3.510 
RENTED - LOUE 34.960 15.685 1.910 13.770 3.280 14,595 1,390 
NON-FARM - NON AGRICOLES.... 128.160 75,940 5,165 70,775 12,145 35.860 4,205 
OWNED - POSSEDE 95.105 61,090 3.340 37,750 8.980 22,135 2,900 
RENTED - LOUE 33.055 14,855 1,825 13.030 3,170 13,725 1,310 
FARM - AGRICOLES 18.000 10,435 700 9,745 1,475 5.400 690 
OWNED - POSSEDE.. 16, 100 9,605 610 9.000 1,360 4,525 605 
RENTED - LOUE 1,900 830 90 745 (RE) . 875 80 
YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES 
YUKON ET TERRITOIRES DU NORD-OUEST. 12,690 8.230 2.140 6.095 205 3,805 450 
OWNED - POSSEDE.. 4.435 2.465 260 2.200 35 1,725 210 
RENTED - LOUE 8.255 5.770 1.870 3,900 170 2,075 235 
URBAN - REGIONS URBAINES.. 7.500 5.995 1,845 4,150 190 1,135 190 
; OWNED - POSSEDE.. 2.710 7 2.055 235 1,825 35 535 85 
, RENTED - LOUE 4.790 3.935 1,615 2,325 155 600 100 
10,000- 29,999 3.255 2.720 690 2.035 145 345 45 
OWNED - POSSEDE : 1,570 1,300 175 1,125 30 215 25 
RENTED - LOUE. . 1.685 1.420 510 910 115 130 25 
5.000- 9,999 1.600 1,335 440 895 . 20 235 is 
OWNED - POSSEDE.. 455 345 20 325 5 105 5 
RENTED - LOUE 1,145 990 415 570 10 135 10 
UNDER 5,000 - MOINS DE 5.000.. 2.645 1.940 720 1,215 30 $55 125 
- OWNED - POSSEDE 680 410 35 370 - 215 55 
RENTED - LOUE 1,960 1,530 685 840 25 340 70 
RURAL - REGIONS RURALES. 5,190 2.240 290 1,950 1S 2,670 260 
OWNED - POSSEDE 1,725 405 30 375 5 1,190 125 
RENTED - LOUE 3.465 1,830 260 1,575 1S 1,485 135 
NON-FARM - NON AGRICOLES. 5.165 2,225 285 1,940 15 2.660 260 
OWNED - POSSEDE.. 1,705 395 30 370 5 1,180 125 
RENTED - LOUE 3.455 1.830 260 1.570 10 1,480 135 
FARM - AGRICOLES 20 10 - 10 - 10 - 


OWNED - POSSEDE 


15 5 = 5 : 10 5 
RENTED - LOUE 5 


10 5 5 5 - - 
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TABLE 50. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR CENSUS DIVISIONS, 1971 
TABLEAU 50. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D‘OCCUPATION, PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, DIVISIONS DE RECENSEMENT, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 
PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 


INSTALLED 
CENSUS DIVISION A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
, - . OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
DIVISION DE RECENSEMENT SYSTEM HEATER 
STEAM OR —_ 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME 
- - DE 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 


CANADA 6.030.805 4,539,050 1,336,660 3,202,390 352,700 1.042.470 96,580 
OWNED = POSSÈDE. 3.634.590 2.881.275 432.710 2.448.560 133.260 555.200 64.860 
RENTED — LOUE 2.396.215 1.657.780 903.955 753.825 219.445 487.270 3,715 

NEWFOUNDLAND : 

TERRE-NEUVE 110,185 49.950 15,720 34,230 4.815 52,910 2,515 
OWNED = POSSÈDE. 88.145 37.120 10.450 26.665 2.180 46,595 2255 
RENTED — LOUE 22.035 12.835 5.270 7.570 2.635 6315 260 

DIVISION NO. | 47,075 24,140 9,835 14,310 2.965 19,050 910 
OWNED - POSSEDE 35,535 17.885 6.590 11.295 1.170 15.670 805 
RENTED ~ LOUE 11,545 6.260 3.245 3.010 1800 3.380 110 

DIVISION NO, 2 un 5,780 1,650 235 1,410 165 3,890 | 85 
OWNED - POSSÈDE : 5.155 1.225 180 1.045 145 3.700 80 
RENTED — LOUE 625 425 55 365 20 185 - 

DIVISION NO. 3. . 4975 1,320 165 1.555 130 3.375 150 
OWNED - POS 4.605 1155 120 1.035 30 3215 146 
RENTED - LOUE. 370 160 45 115 35 165 5 

DIVISION NO. 4 5.290 2.295 545 1,750 85 2.815 100 
OWNED — POSSEDE 4.125 1,585 285 1.305 80 2.395 75 
RENTED — LOUE... 1.160 705 260 445 5 425 25 

DIVISION NO, 5 9,125 5.980 1,015 4,965 460 2.500 180 
OWNED -— POSSÈDE 7.280 4.765 665 4.105 285 21065 165 
RENTED — LOUE.... 11845 . L210 350 860 175 435 25 

DIVISION NO. 6 8.365 4.900 1,900 3,005 485 2,925 55 
OWNED — POSSEDE 6.110 3.545 1.450 2.095 170 2.355 40 
RENTED — LOUE 2.255 1355 450 910 315 565 15 

DIVISION NO. 7 9.165 2.570 670 1,900 135 6.300 160 
OWNED - POSSÈDE 8.560 2295 565 1.730 120 5.985 155 
RENTED — LOUE 610 270 105 170 10 315 5 

DIVISION NO. 8 10.555 2.860 630 2.230 145 6.970 575 
OWNED — POSSEDE 9.680 2375 435 1.945 10 6.645 550 
RENTED - LOUE 870 485 195 285 35 330 25 

DIVISION NO. 9.... 4,330 795 155 635 10 3.350 185 
OWNED — Poss 4,030 660 85 575 5 3.185 175 
RENTED — LOUE. 300 135 70 60 - 165 10 

DIVISION NO. 10 5,520 3.440 560 2.885 240 1,730 110 
OWNED — POSSEDE 3070 1615 « 65 1.545 5 1,380 65 
RENTED — LOUE 2.455 1.830 495 - 1,335 235 350 4 

PRINCE EDWARD ISLAND | 

ILE-DU-PRINCE-EDOUARD.. 27,785 16.790 7.125 9.660 170 10,175 650 
OWNED — POSSEDE 20,625 11.580 4115 7.460 90 8.420 545 
RENTED — LOUE 7,160 5.210 3.010 2/200 80 1.750 105 

KINGS 4615 2,290 575 1,715 20 2,190 115 
OWNED — POSSÈDE 3.980 1.925 405 11520 15 41925 110 
RENTED — LOUE 640 365 175 190 5 265 5 

PRINCE 10.215 5,430 1,875 3.555 15 4.490 285 
OWNED = POSSÈDE 7.155 3.700 1165 2.530 5 3.805 240 
RENTED — LOUE 21465 1.735 710 1,020 15 680 40 

QUEENS 12,955 9,070 4,670 4,395 135 3,500 255 
OWNED = POSSÈDE 8.900 5.955 ° 2.550 3.405 70 - 2.690 190 
RENTED — LOUE 4.055 35 2.125 990 70 810 65 

NOVA SCOTIA 

NOUVELLE-ECOSSE.... 206.920 143,675 50.030 93.650 5.175 55,060 3,015 
OWNED - POSS : 147, 115 100.680 26.535 74.145 2.020 41.975 2.430 
RENTED — LOUE... _ 59.810 42.995 23.490 19.505 3.150 13.080 580 

6,090 3,785 835 2.950 50 2.110 150 
4.825 2.975 645 2.330 30 1.680 135 


1,270 805 195 610 20 430 15 


50- 2 


TABLE 50. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR CENSUS DIVISIONS, 1971 
TABLEAU 50. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D’OCCUPATION, PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, DIVISIONS DE RECENSEMENT, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 


PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 
- INSTALLED 
CENSUS DIVISION A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
- OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
DIVISION DE RECENSEMENT . SYSTEM HEATER 
STEAM OR - 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME 
_ - DE 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 
ANTIGONISH 3,570 2.245 480 1.760 120 1,145 65 
OWNED -— POSSEDE. 2.820 1,730 250 1,480 45 980 60 
RENTED — LOUE 755 510 225 280 75 165 . 10 
CAPE BRETON 29,990 20.280 10.105 10.180 425 8.770 510 
OWNED — POSSEDE. 23,890 16,590 7,770 8.820 235 6.670 385 
RENTED — LOUE... 6,105 3.690 2.335 1,355 185 2.090 130 
COLCHESTER 10,725 8.090 1.790 6.295 150 2,320 165 
OWNED -— POSSEDE. 7,980 5.945 815 5.130 15 1,830 130 
RENTED — LOUE 2,745 2.145 975 1.170 75 490 35 
CUMBERLAND 10.015 6,595 1,035 5,560 90 3.110 220 
OWNED - POSSEDE. 7,910 5,205 640 4,570 35 2.485 185 
RENTED — LOUE 2.100 1,385 400 985 55 625 35 
DIGBY 5,475 2,935 71S 2,215 90 2,260 190 
OWN POSSEDE. 4,745 2.540 575 1,965 60 1.960 185 
RENTED -— LOUE 730 390 140 250 35 "305 - 
GUYSBOROUGH 3.385 1.260 180 1.085 10 2.060 50 
OWNED — POSSEDE. 3,010 1,120 135 985 10 1,835 50 
RENTED — LOUE 370 140 45 100 - 225 5 
HALIFAX 69,195 57,755 24,700 33,050 2,680 8,365 395 
OWNED -— POSSEDE. 37,675 32.290 8.635 23.655 510 4,660 215 
RENTED — LOUE... 31,515 25,460 16.060 9,395 2.165 3.705 185 
HANTS 7.570 4,755 810 3,945 110 2,565 140 
OWNED -— POSSEDE. 6,070 . 3.910 565 3.345 65 1,970 130 
RENTED — LOUE 1.500 845 245 600 45 595 15 
INVERNESS 4.830 2.555 525 2.030 90 2.070 110 
OWNED — POSSEDE. 4.100 2.165 375 1.795 50 1,785 95 
RENTED — LOUE 735 390 150 240 45 285 10 
KINGS 12.250 8.465 2,100 6,365 270 3.290 230 
OWNED — POSSEDE. 8.335 5.695 1,325 4.370 11S 2.325 205 
RENTED — LOUE 3.915 2,770 775 2.000 160 965 30 
LUNENBURG 11.410 6,520 1,040 5,480 505 4,045 340 
OWNED — POSSEDE. 9.485. 5.525 745 4,785 350 3.310 295 
RENTED - LOUE 1,925 990 295 695 156 745 4 
PICTOU 12.530 9.015 | 3.350 5.660 120 3.225 175 
OWNED -— POSSEDE. 9.930 7,080 2,290 4.790 65 2.660 130 
RENTED - LOUE 2,600 1,930 1,060 870 So $65 50 
QUEENS 3.715 1,735 365 1,370 160 1,780 40 
OWNED -— POSSEDE. 3,160 1.480 285 1,195 130 ISS y 40 
RENTED — LOUE... 555 260 80 175 25 265 5 
RICHMOND 2.920 1,550 200 1,350 40 1,280 45 
OWNED -— POSSEDE. 2,625 1,395 140 1,255 30 1,165 35 
RENTED — LOUE 295 160 60 100 iS IS 5 
SHELBURNE 4,590 1,790 315 1.475 135 2.560 105 
OWNED -— POSSEDE. 3.880 1.460 230 1,235 110 2,220 95 
RENTED — LOUE 710 330 90 240 20 345 10 
VICTORIA 1.995 850 220 625 35 1,065 25 
OWNED — POSSEDE. 1.750 725 175 550 50 950 30 
RENTED - LOUE... 245 120 50 70 $ 15 - 
YARMOUTH 6.670 3.505 1.255 2.250 70 3.035 60 
OWNED -— POSSEDE. 4,920 2.840 945 1,895 45 1,985 50 
RENTED — LOUE 1,750 665 310 355 20 1,055 10 
NEW BRUNSWICK 
NOUVEAU-BRUNSWICK 157.240 101,975 35,595 + 66.380 3.785 48,305 3.175 
OWNED -— POSSEDE. 109,070 . 70,225 19.790 50.440 1,825 34,420 2,600 
RENTED — LOUE 


48.165 31,745 15.810 15.940 1,955 13,885 530 
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TABLE 50. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR CENSUS DIVISIONS, 1971 
TABLEAU 50. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, DIVISIONS DE RECENSEMENT, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 


PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 
- INSTALLED 
CENSUS DIVISION A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
- OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
DIVISION DE RECENSEMENT SYSTEM HEATER 
. STEAM OR _ 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME 
- - OE 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 
4.200 3.160 1.245 1,950 4 910 85 
POSSEDE. 3.580 2.695 1.045 1.650 30 775 80 
RENTED LOUE 625 465 170 300 10 130 10 
CARLETON .... 6.370 3.640 400 3.235 230 2.340 165 
OWNED | P 4,985 2.940 275 2.665 160 1,765 125 
RENTED 1.385 700 130 570 70 575 40 
CHARLOTTE 7,055 4,470 930 . 3,845 100 2,360 125 
OWNED  POSSEDE. 5.585 3.520 680 2.840 80 1.875 110 
RENTED LOUE 1.480 950 250 710 20 490 15 
GLOUCESTER 15.215 7.825 3.130 4,690 565 6,480 345 
OWNED - POSSEDE. ” 12.300 6.010 2.195 3.815 280 5.700 310 
RENTED : LOUE... iii 2,920 1.810 935 875 290 780 30 
KENT oo cececceseresereeeeneree en 5.455 2.180 580 1,600 60 3.015 200 
OWNED  POSSEDE. . 4.785 1.895 440 1.455 60 2.635 190 
RENTED LOUE 670 285 140 148 - 380 10 
KINGS 8.905 5.410 1.440 3.970 230 3.095 160 
OWNED : POSSEDE. 7,100 4,450 1.120 3.335 135 2.375 135 
RENTED - LOUE 1.805 955 320 635 95 . 715 30 
MADAWASKA 7,585 4.255 1.425 2.830 235 2.875 225 
OWNED  POSSEDE. 5.420 3.155 860 2.295 140 1,955 170 
RENTED LOUE 2.170 1.095 565 530 95 915 55 
NORTHUMBERLAND . 11.625 6.418 1.240 5.180 260 4.550 395 
OWNED  POSSEDE. - 9.055 4,610 620 3.990 145 3.950 345 
RENTED LOUE 2.565 1,805 615 1.190 120 600 45 
QUEENS 3.465 1,825 350 1,480 20 1,525 95 
OWNED - POSSEDE. 2.915 1.530 290 1,240 10 1,305 65 
RENTED LOUE 555 295 60 235 10 215 30 
RESTIGOUCHE 9.225 5,895 1.675 4.220 185 2.950 195 
OWNED  POSSEDE. = 6.970 4,350 970 : 3,380 85 2,370 165 
RENTED LOUE... sienne 2.255 1,545 705 840 100 585 30 
ST. JOHN 24,805 16.210 10.250 5.965 310 8.120 160 
OWNED - POSSEDE. 14,350 8.785 4,580 4,205 85 2.410 80 
RENTED LOUE 13.450 7,425 5.670 1,760 230 5.710 80 
SUNBURY 5.005 3.835 385 3.450 100 995 80 
OWNED - POSSEDE, 2,355 1.415 190 1,225 85 790 60 
RENTED LOUE 2.650 2.420 195 2,225 15 195 20 
VICTORIA 4.830 2.960 675 2.285 170 1,515 190 
OWNED - POSSEDE. 3.750 2.355 455 1,900 80 1.140 170 
RENTED - LOUE... 1,085 605 220 380 90 375 . 20 
WESTMORLAND 25,735 20.655 7.040 13,615 450 4.170 460 
OWNED - POSSEDE. 16.950 13.495 3,265 10.230 165 2.940 350 
RENTED . LOUE 8.785 7.165 3.780 3.385 285 1,230 105 
‘ YORK we 17.765 13.245 4.870 8.375 810 3.410 300 
OWNED - POSSEDE. 11,990 9,025 2.795 6.225 300 2.435 235 
RENTED : LOUE 5.775 4.220 2.070 2.145 510 975 65 
QUEBEC won. cessesscecssetssscescersnsrenenenenenevsnnaeeesaescesssnseseseneeeseaeenenesenesenes 1.603.685 964.760 442,395 522.370 126.705 489.100 23,120 
ow : - 760,625 543,585 154.485 389,095 35.120 166.220 15,705 
RENTED 843.060 421.180 287,905 133,275 91,580 322,880 7,420 
ABITIBI 24,790 13,745 3,585 10.160 2.190 8.070 780 
OWNED - POSSEDE 14,510 8.220 1,330 6.880 950 4.670 670 
RENTED - LOUE 10.280 5.535 2,258 3.280 1,245 3.395 LS 
ARGENTEUIL 8.600 5.150 480 4.665 385 2.900 170 
OWNED - POSSEDE 5.470 3.730 205 3.525 185 1.430 125 
RENTED LOUE. 3.135 1.420 275 1,145 200 1.470 45 
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TABLE 50. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR CENSUS DIVISIONS, 1971 
TABLEAU 50. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, ‘DIVISIONS DE RECENSEMENT, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 


PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 


INSTALLED 
ELECTRIC STOVE OR 
HEATING SPACE 
SYSTEM HEATER 


A VAPEUR, A EAU CHAUDE 
QU A AIR CHAUD 


CENSUS DIVISION 


DIVISION DE RECENSEMENT 


STEAM OR 


SYSTEME 


HOT WATER HOT AIR 

_ en DE 
A VAPEUR A AIR Ÿ CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A DE 


CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 


ARTHABASKA... 12.640 8.260 3,108 5.150 790 3,190 405 
OWNED POS 7.940 5.820 1,875 3.940 340 1,445 330 
RENTED | LOUE 4.695 2.440 1.230 1.210 445 1,740 75 

BAGOT 5.795 2.755 755 2.000 535 2.345 155 
OWNED - POSSEDE. 4.215 2.255 500 1,755 360 1.475 120 
RENTED - LOUE 1,585 505 255 250 180 870 30 

BEAUCE.. 14,610 8.505 2,000 6,500 660 4,825 620 
OWNED - POSSEDE. 11.260 6.670 1.280 5.390 325 3.710 555 
RENTED - LOUE...... 3,350 1.830 720 1,110 335 1,120 65 

BEAUHARNOIS 13.650 7,625 1,965 5.660 , 765 5.180 80 
OWNED - POSSEDE. 7,455 5,660 1.130 4,530 270 1.485 40 
RENTED - LOUE 6.190 1,960 830 1,130 495 3.695 40 

BELLECHASSE 5.220 1.720 390 1,330 285 2.820 395 
OWNED - POSSEDE. 4.380 1,495 320 1.175 225 2.295 365 
RENTED LOUE 845 225 ce 70 150 60 525 25 

, BERTHIER. . 6.900 2.255 750 1,510 415 4,000 230 
OWNED : 4,795 1,785 515 1,275 235 2,580 195 
RENTED - LOUE......... 2,105 470 240 235 175 “4,415 40 

BONAVENTURE 8.785 4,065 770 3.290 575 3,865 285 
OWNED - POSSEDE. 7,445 3,370 525 2,850 - 350 3,455 265 
RENTED LOUE 1.340 690 245 445 225 410 20 

BROME 4.170 2.580 285 2.300 315 1,125 155 
OWNED - POSSEDE. 3.020 2.015 165 1,845 205 685 110 
RENTED LOUE 1,150 565 115 450 110 440 40 

CHAMBLY 60,965 40,865 13.360 27,505 8.465 11,350 285 
OWNED 33.020 27.265 4,930 22.335 1,905 3,700 150 
RENTED 27,945 13,600 8,430 5.165 6.560 7,655 135 

CHAMPLAIN 28.005 16.425 5.610 10.815 1,275 9,880 425 
OWNED  POSSEDE. 17,350 12.435 3.420 9.010 505 4.095 315 
RENTED LOUE 10.655 3.995 2.190 1.805 770 5,785 100 

CHARLEVOIX-EST 3.675 2.110 705 1,405 190 1,275 95 
OWNED . POSSEDE, 2,495 1.505 390 L115 85 825 80 
RENTED LOUE 1.180 605 320 295 105 - 450 20 

CHARLEVOIX-OUEST 2,830. 1.020 270 750 345 1,315 145 
OWNED POSSEDE. 2.125 805 170 635 245 960 125 
RENTED LOUE 705 215 105 V5 105 355 25 

CHATEAUGUAY 13.260 9.810 1.005 8.805 705 2,590 155 
OWNED  POSSEDE. 10.190 8.360 675 7,685 320 1,400 120 
RENTED LOUE 3.065 1,455 330 1,120 390 1,190 35 

CHICOUTIMI 35,060 22,000 6,610 15,390 3.230 9.460 375 
OWNED © POSSEDE. 19.985 15,155 3.350 11,805 935 3,625 265 
RENTED LOUE 15.075 6.845 3.265 3.580 2,295 5,835 105 

COMPTON 5.195 3.150 640 2.510 200 1.600 250 
OWNED 3.775 2.470 390 2.080 95 1,005 205 
RENTED . 1,420 680 250 430 105 590 50 

DEUX-MONTAGNES 13,370 8,435 1175 . 7,255 990 3,760 195 
OWNED : POSSEDE. 9.155 6.475 590 5.885 405 2.120 145 
RENTED LOUE 4,220 1.955 585 1.370  , 585 1,635 50 

DORCHESTER 7,200 3,495 670 2.825 180 2.935 590 
OWNED - POSSEDE. 6,025 2.885 470 2,420 105 2,475 560 
RENTED” LOUE. 1.175 605 - 200 405 LE) 465 30 

. DRUMMOND 16.140 8.700 2.610 6.090 1,425 5.795 220 
OWNED : POSSEDE. 8.715 6,130 1.250 4.880 475 1.920 185 
RENTED LOUE 7,425 r 2565 - 1.360 1,205 950 3.875 30 
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TABLE 50. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR CENSUS DIVISIONS, 1971 
TABLEAU 50. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION. PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, DIVISIONS DE RECENSEMENT, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 


PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 
- INSTALLED 
CENSUS DIVISION A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
- OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
DIVISION DE RECENSEMENT SYSTEM HEATER 
STEAM OR - - 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME POELE 
- - DE Ou 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 


FRONTENAC 6.265 3.090 955 2.135 330 2.490 360 
OWNED - POSSEDE. 4.685 2.320 575 1.750 210 1,825 320 
RENTED — LOUE 1.580 770 385 390 LE 665 35 

GASPE-EST |... cesses 8.310 3.120 600 2.525 740 4,215 230 
OWNED — POSSEDE 6,960 . 2.680 380 2.300 430 3.635 215 
RENTED ~ LOUE.. 1,350 445 220 225 305 585 15 

GASPE-OUEST.. 3.840 ,2.200 700 1.505 205 1,260 160 
OWNED - PO 2.770 1.525 415 1110 140 965 150 
RENTED - LOUE 1,060 680 285 395 70 295 15 

GATINEAU 13.295 8.125 + 745 7.370 1,175 3.520 475 
OWNED - POSSEDE. 10.395 6,645 460 6.185 860 2.500 380 
RENTED — LOUE 2.900 1,475 285 1.190 315 1,020 90 

HULL 28.215 17.315 4.610 12.710 3.660 7,005 235 
OWNED - POSSEDE. 14,360 10,435 1,410 9.025 940 2.855 130 
RENTED ~ LOUE 13.855 6.880 3.200 3.680 2.720 4,150 105 

HUNTINGDON 4.230 2.635 395 2.240 90 1.405 95 
OWNED - POSSEDE. 3.185 2.055 280 1,780 70 985 70 
RENTED ~ LOUE 1.040 580 115 465 20 420 25 

IBERVILLE nn 4,880 2,945 595 2.350 305 1,575 55 
OWNED — POSSEDE. 3,250 2,365 410 1,960 155 685 45 
RENTED - LOUE 1.630 575 180 390 155 890 10 

ILE-DE-MONTREAL ET ILE-JESUS.. 663,455 409,695 261.510 148,190 51,390 197,495 4.875 
OWNED ~ POSSEDE. 195,320 165,945 73,835 92.115 8.210 20.215 945 
RENTED ~ LOUE... 468.135 243.750 187,680 56,070 43.175 177,275 3,935 

ILES-DE-LA-MADELEINE ae 2.450 630 325 305 100 1,655 60 
OWNED - POSSEDE. « 2.230 545 295 255 95 1,535 55 
RENTED - LOUE … 2ts 85 35 55 10 125 - 

JOLIETTE 12.810 5.485 2,025 3.465 1.005 .6.045 275 
OWNED — POSSEDE. 7,405 4.015 1.150 2.870 550 2.590 240 
RENTED - LOUE 5.405 1.470 870 595 450 3.455 35 

KAMOURASK A 5.890 2,335 870 1,460 445 2,845 275 
OWNED - POSSEDE. 4,450 1.785 555 1.230 180 2.240 245 
RENTED -— LOUE 1,440 550 315 230 265 605 25 

LABELLE 7,250 3,475 530 2,945 465 2,940 370 
OWNED ~ POSSEDE. 4.815 2.345 260 2.085 205 1,980 285 
RENTED - LOUE 2.435 1,135 270 860 255 965 85 

LAC-ST-JEAN-EST 9.235 5.740 1.205 4,530 570 2.780 140 
OWNED -— POSSEDE, 5.715 4.130 520 3.610 170 1,300 115 
RENTED - LOUE 3.520 1.605 685 925 395 1,485 35 

LAC-ST-JEAN-OUEST 11,530 7155 1.965 "5,188 415 3.505 460 
OWNED - POSSEDE, 7.695 5.080 . 1.010 4.070 150 2.100 365 
RENTED - LOUE 3.835 2,075 960 1,120 260 1,405 90 

LAPRAIRIE 15,300 10.270 1,345 8.920 [585 3.315 130 
OWNED -— POSSEDE. 10,595 8.435 | 655 7.780 500 1,565 95 
RENTED - LOUE 4.710 1.835 695 1.145 1.085 1.750 35 

L’ASSOMPTION 14,725 9.045 1,280 7,760 960 4,535 190 
OWNED - POSSEDE, 10.840 7,770 855 6.920 525 2.415 130 
RENTED - LOUE 3.885 1.270 425 845 435 ‘ 2.125 60 

15.575 9.640 3.540 ~ . 6,100 2,130 3.635 175 
OWNED ~ POSSEDE. 9.555 6.835 1.880 4,955 715 1.860 150 
RENTED -- LOUE 6.020 . 2.805 1.660 1,150 1.415 1.775 25 

L'ISLET 5.190 2.050 590 1,460 245 2.550 345 
OWNED - POSSEDE, 4,235 1,660 430 1,230 145 2,125 . 305 
RENTED -- LOUE 950 390 160 230 100 425 . 35 
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TABLE 50. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR CENSUS DIVISIONS. 1971 
TABLEAU 50. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE. DIVISIONS DE RECENSEMENT, 1971 


PRINCIPAL. HEATING EQUIPMENT 


PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 
- INSTALLED 
CENSUS DIVISION A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
- OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
DIVISION DE RECENSEMENT SYSTEM HEATER 
STEAM OR - 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME 
~ - DE 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A OE 
CHAUDE ELECTRICITÉ PLANCHER 
LOTBINIERE 6.125 2.845 450 2,395 265 2.495 520 
OWNED - POSSEDE.. 5.070 2.340 320 2.025 200 2.055 480 
RENTED - LOUE... 1,060 505 135 370 70 440 40 
MASKINONGE 5.255 1.860 650 1.210 185 3.040 165 
OWNED — POSSEDE.. 3.525 . 1.405 420 985 80 oe 1,910 130 
RENTED — LOUE. 1,735 455 230 230 105 1,125 45 
MATANE 6.695 3.080 890 2.190 675 2.705 240 
OWNED - POSSEDE.. 4.810 2.345 535 1.810 290 1,960 215 
RENTED -- LOUE... 1.890 740 360 380 385 745 25 
MATAPEDIA 5.420 2.160 620 1.540 220 2.775 265 
OWNED -— POSSEDE.. 4,100 1.630 350 1.280 100 2.175 190 
RENTED - LOUE... 1.320 530 270 260 120 600 70 
MEGANTIC.. : 13.705 8.795 2,385 6.405 740 3.690 475 
OWNED - . . 9.410 6,745 1.550 5.195 330 1,900 430 
RENTED - LOUE... 4.295 2.045 840 1,210 410 1.790 45 
MISSISQUOI 8,990 5.755 1,460 4,295 $85 2,530 125 
OWNED - POSSEDE.. 5.400 4,135 815 3.320 185 995 85 
RENTED - LOUE... 3,595 1,620 640 980 400 1,535 40 
MONTCALM 5.650 2.16$ 325 1,840 280 3,035 175 
OWNED - POSSEDE. 4.215 1,760 240 1.545 225 2.115 125 
RENTED - LOUE 1.430 410 80 330 55 915 45 
MONTMAGNY 6.155 2.995 850 2.140 390 2.500 270 
OWNED - POSSEDE. 4,515 2.245 505 1.745 135 1.890 245 
RENTED -— LOUE... 1.640 745 350 395 250 605 25 
MONTMORENCY NO | 4.635 2.570 1.035 1.540 245 1,665 155 
OWNED — POSSEDE. 3.155 1,950 | 680 1.265 155 920 125 
RENTED - LOUE... 1,480 620 350 270 90 745 25 
MONTMORENCY NO 2 (ILE-D'ORLEANS) 1.240 570 205 365 110 SIS 45 
OWNED — POSSEDE 935 450 145 300 75 370 45 
RENTED - LOUE... 300 125 60 65 40 145 - 
NAPIER VILLE 2.890 1,370 240 1,135 180 1,280 55 
OWNED — POSSEDE. 2.140 » 9,155 170 985 120 830 40 
RENTED -- LOUE 745 220 65 155 60 450 15 
NICOLET 7.090 3,605 925 2.675 445 2.695 350 
OWNED - POSSEDE. 5.360 2.860 630 2.235 240 1,925 330 
RENTED — LOUE 1.730 745 300 440 200 765 20 
PAPINEAU ..........c:eeee = 8.085 4.035 580 3.460 430 3.365 255 
OWNED — POSSEDE. 5.840 3.155 370 2.785 255 2.225 210 
RENTED - LOUE... 2.245 885 210 670 175 1.140 45 
PONTIAC 5.020 2.495 205 2.290 LE 2.230 180 
OWNED — POSSEDE. 4,020 2.045 140 1.905 70 1,740 165 
RENTED - LOUE 1,000 450 70 380 40 490 15 
PORTNEUF 12.340 6.045 1,725 4.320 755 5.155 380 
OWNED - POSSEDE. 8.550 4.330 1,090 : 3.250 475 3.430 315 
RENTED -- LOUE 3.795 1,710 635 1.075 285 1,725 70 
QUEBEC. 113,000 75,760 43.095 32.655 13,205 23.530 510 
OWNED 45,705 37,940 12,730 25,210 2.525 5,010 225 
RENTED - LOUE... 67,300 37,820 30,370 7,450 10,680 18,520 280 
RICHELIEU 12,000 6.145 1.645 4,495 1.460 4.275 120 
OWNED - POSSEDE. 7,245 4.680 960 3.720 $25 1,925 95 
RENTED -- LOUE 4,785 1,460 685 775 940 2,350 25 
RICHMOND 9,955 6,585 2.505 4,080 405 2.740 220 
OWNED - POSSEDE. 6.060 4.585 1.505 3.080 185 1,110 185 
RENTED - LOUE 3.895 2.005 1.000 1,005 225 1.630 35 
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TABLE 50. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR CENSUS DIVISIONS, 1971 
TABLEAU 50. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION. PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, DIVISIONS DE RECENSEMENT, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 


PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 
_ INSTALLED 
CENSUS DIVISION A VAPEUR, À EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
- OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
DIVISION DE RECENSEMENT SYSTEM HEATER 
STEAM OR _ _ 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME POELE 
- - DE OU 
A VAPEUR À AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 
RIMOUSKI 14,385 7,555 3.420 4.135 1,598 * 4.865 370 
OWNED 9.165 5.180 1.815 3.365 $65 3.105 310 
RENTED LOUE 5.220 2,370 1.605 76$ 1.020 1.765 65 
RIVIERE-DU-LOUP 8.990 4.185 2.145 2.040 310 4,200 300 
OWNED - POSSEDE.. 6.075 2.790 1.178 1.615 145 2.875 ~ 265 
RENTED - LOUE 2.910 1.390 970 420 165 1,320 35 
ROUVILLE 7.855 4.750 815 3.930 650 2.345 LE 
OWNED - POSSEDE 5.375 3.895 $25 3.370 380 LOIS 90 
RENTED LOUE... 2.475 850 300 $58 270 1.330 30 
SAGUENAY uo... 23.425 16.035 6,275 9.755 1.810 5,180 405 
OWNED - POSSEDE 13.670 R915 2.410 6.510 730 3.645 375 
RENTED LOUE... 9.760 7,120 3.865 3.250 5.080 1.530 30 
ST-HYACINTHE 13.520 6.635 2.720 3.915 1,310 5.490 90 
OWNED - POSSEDE 6.385 4.375 1.210 3.168 480 1.470 60 
RENTED LOUE... 7.135 2,255 1,505 750 835 4,020 25 
11.880 7,025 PAIE] 4,905 1.050 3,740 70 
6.075 4.815 1,000 3.818 235 990 30 
5.810 2.205 1.110 1,095 815 2,745 40 
ST-MAURICE... 28.930 15.945 6.880 9,065 1,320 11,465 195 
OWNED PO. 12.850 9,660 2,605 7,055 375 2.685 135 
RENTED : LOUE... 16.085 6.290 4,280 2.010 945 8.785 65 
SHEFFORD 16.270 9,340 2,655 6.680 1,450 5.205 280 
OWNED 8.855 6.330 1.070 5.260 485 1,820 225 
RENTED - LOUE... 7,415 3.010 1.590 1.420 970 + 3.385 55 
27,805 21,490 13.070 8.420 495 5.655 165 
11,775 10,660 4,620 6.040 “85 955 75 
RENTED -. LOUE. 16.035 10.830 8.450 2.385 4to 4,705 85 
SOULANGES 3.005 1,520 198 1,330 125 1,300 55 
OWNED - 2.200 1.290 145 1,148 80 790 40 
RENTED - LOUE.... 805 230 50 180 45 315 15 
STANSTEAD 9.800 6.215 1.825 4.390 460 2,960 160 
OWNED - 5.765 4,320 995 3.325 250 1,060 135 
RENTED 4.035 1.890 830 1,060 210 1,900 . 30 
TEMISCAMINGUE 13.030 7,790 2.255 5.535 875 3.950 als 
OWNED - POSSEDE 7.310 4.400 780 3.620 410 2.190 315 
RENTED .. LOUE. 5.715 3.390 1.470 1.915 470 1,760 100 
4.990 1.785 565 1,215 300 2.665 245 
OWNED POSSEDE 3.740 1.400 365 1.030 165 1,985 190 
RENTED LOUE... 1.250 390 200 190 130 680 50 
36.390 22.230 4.320 17,910 2,885 10.870 ! 400 
OWNED 21.090 16.035 2.025 14.010 980 3.810 265 
RENTED LOUE... 15.295 6.195 2.295 3.900 1,910 7,060 135 
VAUDREUIL 9,520 6.570 7 830 5.740 530 2,345 80 
OWNED 6.760 5.305 540 4.760 215 1,185 50 
RENTED - LOUE. 2.765 1,260 285 980 310 1,155 30 
VERCHERES 8.780 5.645 1,100 4,550 740 2,350 50 
OWNED 5.880 4,520 635 3.885 305 1.010 45 
RENTED 2.900 1,125 460 660 430 1.345 5 
WOLFE ....eerreee 3.815 2.095 620 1,480 - 185 1,345 195 
OWNED | POSSEDE 2.930 1.670 420 1,250 135 955 175 
RENTED - LOUE 890 425 200 225 50 390 15 
YAMASKA. 3.705 1510 250 1.260 180 1.885 125 
OWNED 2.905 1.195 155 1.040 160 1,440 . 110 
RENTED .- 805 .. 31$ 95 220 20 450 15 
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TABLE 50. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR CENSUS DIVISIONS, 1971 


TABLEAU 50. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION. PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, DIVISIONS DE RECENSEMENT, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 
PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 
FURNACE 


- INSTALLED 
CENSUS DIVISION A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC 


- OU A AIR CHAUD HEATING 
DIVISION DE RECENSEMENT SYSTEM 
STEAM OR - 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME 
- - DE 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE 
OU A EAU CHAUD 


A 
CHAUDE ELECTRICITE 


2.225.205 1.871.395 531.090 1,340,300 134,865 

1,400,845 1,202,785 163.360 1.039.420 59,920 

824,360 668.615 367.735 300.880 74,945 

31,520 24,330 5.570 18.760 1,965 

22.315 17.535 2.940 14.590 1.180 

9.205 6,800 2.630 4,170 785 

28,235 23.405 3,865 19.545 1,350 

20,035 17,505 1.820 15.680 585 

8.200 5.900 2,040 3.860 765 

14.185 8.545 1.270 7.280 1.970 

11.280 7,000 885 6.120 1,445 

RENTED 2,905 1,540 385 1.160 530 
COCHRANE... 24,540 15.695 3.585 12.105 1.545 
OWNED 15.320 10.010 1.590 8.425 870 
RENTED 9.225 5.680 2.005 3.680 675 
DUFFERIN 6.110 4,530 540 3.998 515 
OWNED - 4.685 3,560 250 3.310 300 
RENTED 1.425 970 285 685 220 
5.035 3,340 210 3.125 | 230 

3.880 2.630 145 2.490 170 

RENTED 1.165 705 70 635 60 
DURHAM... 13.285 10,730 1,360 9,365 1,135 
OWNED 10.335 8.530 750 7,775 800 
RENTED 2.950 2.200 605 1,590 335 
19,585 15,140 2,275 12,868 1.010 

14.270 11,410 1.230 10,185 690 

5.315 3.730 1.045 2.685 325 

87.920 65.370 12.645 52,730 7,325 

62.880 50,345 6.580 43.765 3.480 

RENTED LOUE. 25.035 15.025 6.070 8.960 3.845 
FRONTENAC 29,365 22.895 6.595 16.300 2.790 
OWNED 16.195 12,950 1.745 11,205 1,135 
RENTED 13.175 9.945 4,850 5.095 1,655 
GLENGARRY es 4.975 2.610 180 2.430 390 
OWNED 3.875 2.165 120 2.050 285 
RENTED 1.090 440 60 385 110 
GRENVILLE 7.165 4,985 690 4,295 435 
OWNED - 5.275 3.860 400 3.465 280 
RENTED 1.890 1.120 285 830 160 
20,380 14,755 2,175 . 12.575 ‘ 1.755 

15.795 11,560 1.095 10.460 1.285 

4.585 3.195 1,080 2.110 475 

HALDIMAND 9.260 5,750 700 5.055 200 
OWNED - POSSEDE 7,055 4,740 445 4,300 140 
RENTED - LOUE 2,205 1,010 255 755 60 
HALIBURTON 2.865 1,780 75 1.705 .235 
OWNED - POSSEDE 2.400. 1,530 50 1.480 200 
RENTED LOUE. 465 250 20 230 40 
HALTON............. a 51.725 46.780 9.130 37.645 2.870 
OWNED  POSSEDE 36.655 34.465 2.610 31.855 1,155 
RENTED LOUE... 15.070 12.310 6.520 5.795 1,715 
HASTINGS 28.499 19,385 2,805 16.580 2.110 
OWNED .- 19,040 13,400 995 12.410 995 
RENTED 9,450 5.990 1.815 4,180 LUS 


STOVE OR 
SPACE 
HEATER 


POELE 
OU 
FOURNAISE 
DE 
PLANCHER 


187,945 
119.445 
68,495 


4.660 
3.280 
1,375 


3,055 
1.655 
1,395 


3.440 
2.650 
790 


6,725 
4.100 
2,625 


1,000 
785 
220 


1,365 
1,000 
370 


1,255 
875 
380 


3.045 
1,890 
1,155 


13,825 
8,050 
5.775 


3.215 
1.930 
1,285 


1,885 
1,375 
510 


1.605 
1.035 
570 


3.395 
2.580 
815 


3,065 
1,980 
1,090 


780 
610 
170 


1.685 
785 
900 


6.320 
4,315 
2.005 
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TABLE 50. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR CENSUS DIVISIONS, 1971 
TABLEAU 50. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D’OCCUPATION, PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, DIVISIONS DE RECENSEMENT, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 
PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 


INSTALLED 
CENSUS DIVISION A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
_ OÙ A AIR CHAUD HEATING 
DIVISION DE RECENSEMENT SYSTEM 
STEAM OR - 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME 
- - DE 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 


HURON .. 


15.660 12,225 1.485 10.735 1,070 2.120 250 

OWNED . 12.175 9,650 1,000 8.655 730 1.600 190 
RENTED -- LOUE... 3.485 2,570 490 2,090 340 520 55 
KENORA 13.755 9.070 1.000 8.070 670 3.375 640 
OWNED - POSSEDE. 9.650 6.240 495 5.740 400 2,505 510 
RENTED -- LOUE... 4,100 2.830 500 2.330 265 875 130 
KENT nine, 29.590 18.480 3.345 15,135 1,325 * 9,170 615 
OWNED - POSSEDE. 21,450 14.590 1.995 12.600 955 5.455 455 
RENTED - LOUE 8.135 3.885 1.355 2.535 375 3.715 160 
LAMBTON 33.065 25.115 4,380 20.740 2,205 5.275 475 
OWNED - POSSEDE.. 24.490 19,550 2,395 17,155 1,050 3,585 305 
RENTED - LOUE... 8.575 5.570 1,980 3.590 1.155 1.685 170 
LANARK 12.155 8.230 1.055 7.170 920 2,720 290 
OWNED - POSSEDE.. 8.625 6.050 440 5.610 585 1.810 180 
RENTED — LOUE 3.530 2.175 610 1.565 335 915 to 
LEEDS se 14,890 10.670 1.555 9.115 1,330 2.510 375 
OWNED - POSSEDE.. : 10.500 7,935 650 7,285 770 1,595 205 
RENTED -- LOUE. 4.385 2.740 905 1,830 560 915 170 
LENNOX & ADDINGTON .. 7,880 5.075 450 4,625 560 2.110 135 
OWNED ~ POSSEDE.. 5.990 3.975 250 3.720 380 - 1,540 . 100 
RENTED - LOUE 1,885 1,100 195 905 180 570 35 
MANITOULIN 2.945 1.230 : 175 1.060 255 1,360 95 
OWNED - POSSEDE.. 2,360 1.010 100 7 910 200 1.075 80 
RENTED ~ LOUE 575 220 75 145 55 285 20 
MIDDLESEX . 85.325 75,355 17.865 57,495 4315 4,635 1,020 
OWNED - 51,795 47.070 4,280 42,795 1.455 2.695 575 
RENTED - LOUE 33.530 28.280 13,580 14.700 2.860 1.945 440 
MUSKOKA 9.790 6.090 905 5.190 1,455 1.940 300 
OWNED — POSSEDE.. 7,730 4,855 555 4.295 1.135 1,500 235 
RENTED -- LOUE 2,060 1.240 345 890 320 440 65 
NIAGARA 100.840 88,755 20,145 68,610 2.985 7,755 1,345 
OWNED - POSSEDE.. 73,170 66,725 10,465 56.265 1.110 4,520 815 
RENTED — LOUE 27,670 22,025 9.680 12.350 1,870 3,235 530 
NIPISSING 2.0... eee 20,240 14.665 3.420 11.250 1,730 3.390 "450 
OWNED - POSSEDE.. 13.390 9.690 1.455 8.230 1.190 2.220 290 
RENTED -— LOUE... 6.850 4,986 1.965 3.020 540 1,170 160 
NORFOLK 16.075 11.160 1,285 9.870 530 4,160 225 
OWNED - POSSEDE.. 11.460 8.565 780 7,785 330 2,415 150 
RENTED — LOUE 4,615 2.590 500 2.090 200 1,750 80 
NORTHUMBERLAND... 14.045 10,340 1.150 9,190 1.180 2,365 160 
OWNED — POSSEDE.. 10,375 7,900 630 7.270 765 1,605 110 
RENTED — LOUE 3.675 2.440 sis “1,920 420 760 50 
ONTARIO... 54,015 45,795 6.800 38.995 5.240 2.450 525 
OWNED 39,145 34.530 2,240 32,290 2.700 1,585 340 
RENTED — LOUE 14,870 11,270 4,565 6,705 2,545 870 190 
OTTAWA — CARLETON.. 137.220 122.975 34,185 88,795 7,375 5.295 1,565 
OWNED — POSSEDE.. 68.300 63.790 6.035 57,755 1,665 . 2.270 570 
RENTED — LOUE 68.920 59.185 28.150 31.035 5.710 3.025 : 1,000 
OXFORD 23,310 19.340 2.050 17.290 1,050 2,580 335 
OWNED - POSSEDE.. . 16.915 14,790 1.035 13.750 600 1.295 240 
RENTED -— LOUE....... 6.390 4,555 1.010 3.540 455 1.290 | 90 
9,100 4,920 680 4.240 1,060 2.885 | 230 

7,265 4,000 375 3.620 ‘ 870 2.225 170 


1.835 930 310 620 190 655 65 
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© TABLE 50. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR CENSUS DIVISIONS, 1971 
TABLEAU 50. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION. PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, DIVISIONS DE RECENSEM 


T. 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 
PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 
- INSTALLED 
CENSUS DIVISION A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
- OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
DIVISION DE RECENSEMENT ~ SYSTEM HEATER 
STEAM OR _ - 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME POELE 
- - OE OU 
A VAPEUR À AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
QU A EAU CHAUD A DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 
PEEL 69,790 61.760 ° 15.075 46,685 6.325 1,140 565 
OWNED - POSSEDE 46,615 42,570 2.935 39.635 3,115 595 340 
RENTED — LOUE. 23,175 19,195 12.140 7,050 3.205 540 225 
PERTH 18.540 15,435 2.265 13.170 1,290 1,480 340 
OWNED — POSSEDE 13,820 11,735 985 10,755 795 1,080 215 
RENTED -- LOUE 4.715 3.695 1,275 2.415 490 400 125 
PETERBOROUGH 25,725 20,340 2,048 18,225 2.280 2,685 425 
OWNED — POSSEDE 18.785 15,795 855 14,945 1,045 1,740 205 
RENTED -- LOUE 6.940 4.545 1.265 3.280 1.235 940 215 
PRESCOTT .. 7,135 3.535 500 3.040 | 590 2,855 155 
OWNED - 5.105 2.685 265 2.420 385 1,915 120 
RENTED — LOUE 2.030 850 230 620 205 940 35 
PRINCE EDWARD 6.075 3.810 * 465 3.345 235 1,910 120 
OWNED — POSSEDE 4,540 3.010 : 315 2.690 170 1.270 85 
RENTED — LOUE 1,535 800 150 660 65 635 30 
RAINY RIVER 6.925 4,255 460 3.795 685 1.710 275 
OWNED - POSSEDE 5.270 3.260 210 3.055 485 1,335 190 
RENTED — LOUE 1.650 995 255 740 205 375 85 
RENFREW........... 24.165 17,840 1,700 16,140 1,265 4,545 $15 
OWNED - POSSEDE 16,890 12.350 645 11.700 700 3.495 345 
RENTED — LOUE 7,278 5.490 1.050 4.445 560 1.050 170 
RUSSELL 3,910 1,930 275 1,660 365 1,540 70 
OWNED - POSSEDE 3.135 1,585 195 1.390 285 1.210 60 
RENTED - LOUE 775 345 80 270 80 330 10 
SIMCOE. te 48.830 35.395 5.035 30,365 5.385 7,105 940 
. OWNE 35.325 25,760 2,595 23,165 3.920 5.035 605 
RENTED - LOUE........ 13.505 9.635 2.440 7198 1.465 2.070 . 335 
16.755 11,565 1.550 10.015 755 3,900 535 
10.535 8.355 685 7.670 350 1,585 240 
6.220 3.210 865 2.340 400 2.315 295 
SUDBURY 49,735 39,535 9.415 30,120 3.880 5.435 890 
OWNED — POSSEDE 29,645 23,930 3.540 20,390 2.395 2,930 390 
RENTED — LOUE 20,085 15.610 5.880 9,730 1,480 2.500 505 
THUNDER BAY 40.940 33.350 4,545 28,835 1.845 4,995 755 
OWNED - POSSEDE 29,630 24,645 1.840 22,800 945 3.610 430 
RENTED — LOUE... 1,315 8.705 | 2.670 6.035 905 1.385 320 
FIMISKAMING 13.065 8.040 2.02$ 6.010 825 3.895 305 
OWNED - POSSEDE 8.655 5.515 840 4.675 570 2.390 170 
RENTED - LOUE 4.405 2.525 LIRS 1.340 250 1,500 130 
TORONTO 629.180 589.275 273.710 - 315,560 29,550 4,455 5.890 
OWNED - POSSEDE 321.060 309,780 72,410 237.365 5.745 2.345 3.190 
RENTED - LOUE 308.120 279,495 201,300 78.195 23,805 2.115 2.705 
VICTORIA 10.625 7.095 890 6,205 3.220 2.128 185 
OWNED 8,305 5.545 440 $.108 965 1,690 105 
RENTED -- 2.320 1.550 450 1,100 255 435 80 
WATERLOO 73.640 65,138 15.970 49,160 5.445 2.045 1,025 
OWNED - POSSEDE 45,655 42,450 4.220 38,225 1.510 1,070 630 
RENTED - LOUE 27,985 22,685 11.750 10,935 3.930 975 395 
WELLINGTON 31.280 26.100 4,980 21.120 2.550 2.150 485 
OWNED - POSSEDE 21,925 18.890 1.760 17138 1,295 1,415 325 
RENTED - LOUE 9.355 7.210 3.215 3.985 1.260 730 160 
WENTWORTH ae 119,640 109,425 29,655 79.765 3.810 4,700 1,705 
OWNED - POSSEDE 74,830 1165 7.360 62.805 1.065 2.505 1,095 
RENTED - LOUE.. 44.810 39.260 22.295 16.965 2.745 2.200 610 
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TABLE 50. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR CENSUS DIVISIONS, 1971 
TABLEAU 50. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION. PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, DIVISIONS DE RECENSEMENT, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 


PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 
- INSTALLED 
CENSUS DIVISION A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
- OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
DIVISION DE RECENSEMENT SYSTEM HEATER 
STEAM OR - - 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME POELE 
— - DE OU 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 
YORK . 44,715 38.050 4.910 33.145 3.470 2.850 350 
OWNED ~ POSSEDE ù 35.030 30,640 2.420 28.220 2.300 1,845 250 
RENTED LOUE 9.683 7.410 2.485 4,925 1,170 1,005 100 
MANITOBA. 287.915 234,875 46.900 (87.975 19,325 27.235 6.480 
OWNE 190.065 155,855 12,825 +43.030 8.325 21.385 4,505 
RENTED - LOUE... 97.850 79.015 34.070 44,950 11.005 5.845 1.975 
DIVISION NO, | 7,265 5.150 165 4,985 595 1.295 225 
OWNED - POSSEDE 6.050 4,325 75 4,250 460 1.065 200 
RENTED - LOUE 1215 825 85 735 130 230 25 
DIVISION NO, 2 9.130 6,965 $10 6.455 645 1.350 170 
OWNED - POSSEDE 7.520 5.785 - 335 5.450 440 1.165 130 
RENTED -- LOUE........ 1.610 1.180 180 1.005 200 190 45 
DIVISION NO. 3. 5.505 3,905 330 3.570 660 815 ns 
OWNED - POS 4.560 3.325 255 3.070 515 * 625 95 
RENTED -- LOUE 945 580 75 510 150 195 20 
DIVISION NO. 4 3.870 2.635 210 2.425 600 570 70 
OWNED - POSSEDE 3.190 2.230 165 2.065 475 430 55 
RENTED - LOUE 685 405 50 360 125 130 15 
DIVISION NO. 5 9,135 6.405 308 6.095 635 1,890 210 


OWNED - POSSEDE 7.465 5.355 145 5.218 430 1,510 175 
RENTED - LOUE. 1.670 1.050 165 885 200 380 40 
DIVISION NO. 6 7,598 5,915 555 5.355 445 1,020 215 
OWNED — POSSEDE 5.335 4.080 240 3.840 330 790 130 
RENTED - LOUE 2.260 1.835 . 320 1.515 105 225 90 
DIVISION NO, 7 15.325 13.090 1.635 s 11.450 990 910 335 
OWNED - POSSEDE 10.415 8.830 525 8.310 635 755 200 
RENTED - LOUE 4.910 4,255 LIS 3.145 355 155 140 
DIVISION NO, 8 . 5.220 3.730 195 3.540 480 875 135 
OWNED - POSSEDE 4.125 2.940 125 2,815 400 675 HS 
RENTED - LOUE. t.090 795 70 720 80 195 25 
DIVISION NO, 9 3.125 2,115 55 2.068 205 675 135 
OWNED - POSSEDE 2.660 1.835 30 t.805 180 530 115 
RENTED - LOUE 465 280 25 260 20 145 20 
DIVISION NO. 10 5.420 3.715 315 3.395 480 1.060 170 
OWNED -— POSSEDE 4,355 2.955 155 2.805 405 855 145 
RENTED -- LOUE 1.060 760 165 595 80 200 25 
DIVISION NO. 11... 3.415 1,950 45 1,905 300 1.025 145 
OWNED — POSSEDE 2.885 1,675 20 1.655 240 865 105 
RENTED -- LOUE. 525 275 25 250 55 15S 35 
DIVISION NO. 12...... 6.890 3.180 55 3.130 820 2.465 420 
5 5.525 2.495 25 : 2.470 605 2,035 . 380 

1.365 685 30 655 215 430 40 

DIVISION NO, 13 3.440 2.260 130 2.130 355 745 85 
OWNED - POSSEDE 2.850 1.920 100 1.820 245 625 65 
RENTED -- LOUE 590 345 35 310 130 120 25 
DIVISION NO. 14 710 870 25 840 210 555 80 
OWNED - POSSEDE 1.375 690 20 670 185 440 60 
RENTED -- LOUE. 340 180 10 170 20 115 20 
DIVISION NO. 15 3.875 2.290 90 2.200 350 1,180 60 
OWNED - POSSEDE 3,165 1,930 50 1,880 275 920 35 
RENTED ~ LOUE TS 355 40 320 70 260 25 
DIVISION NO. 16 15,795 9.690 1,800 7,890 1,995 | 3.475 635 
OWNED - POSSEDE 9.015 5.170 360 4.815 520 2.810 5i0 


RENTED - LOUE 6.780 4,520 1,440 3.080 1.475 660 120° 
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TABLE 50. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR CENSUS DIVISIONS, 1971 
TABLEAU 50. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION. PAR PRINCIPAL SYSTÈME DE CHAUFFAGE, DIVISIONS DE RECENSEMENT, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 


PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 
_ INSTALLED 
CENSUS DIVISION A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
_ OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
DIVISION DE RECENSEMENT SYSTEM HEATER 
STEAM OR - _ 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME POELE 
- = OE OU 
A VAPEUR À AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A DE 
CHAUDE . ELECTRICITE PLANCHER 
DIVISION NO. 17 6.245 4.110 335 3.780 555 1,315 265 
OWNED - POSSEDE 4.890 3.205 90 3.120 385 1.060 235 
RENTED + LOUE 1.355 910 245 660 170 250 30 
DIVISION NO. 18 3.560 1,010 30 985 365 . 2.035 150 
OWNED - POSSEDE 3.110 885 20 865 315 1,780 130 
RENTED - LOUE 445 120 5 “Is 45 255 25 
DIVISION NO. 19 5.175 2.925 80 2.845 490 1,515 245 
OWNED - POSSEDE 3.460 1.845 35 1.805 365 1.050 210 
RENTED . LOUE 1715 1.085 . 40 1.040 130 465 35 
DIVISION NO. 20 166.220 152.960 40,020 112.935 8.165 2.485 2.610 
OWNED - POSSEDE 98,115 94,385 10,070 84,315 915 1,395 1,425 
RENTED -- LOUE 68.110 58.575 29.955 28.620 7,250 1,096 1,190 
SASKATCHEWAN... 267.610 218,760 26.900 191,865 2.270 42,145 4,435 
OWNED - POSSEDE 194.555 155,240 6.330 148.910 740 35.080 3,495 
RENTED - LOUE 73,055 63.525 20.565 42,955 1,530 7.070 935 
DIVISION NO. | 10.305 8.640 690 7,945 105 1.370 195 
OWNED - POSSEDE 8.155 6.855 ~ 365 6.490 80 1,070 150 
RENTED - LOUE 2.145 1,785 325 1,460 25 300 35 
DIVISION NO. 2 8.520 7,110 630 6.480 45 1,245 120 
OWNED - POSSEDE 6.555 5.410 26$ 5.150 20 1,035 90 
RENTED -- LOUE 1,960 1,695 360 : 1,335 25 210 30 
DIVISION NO. 3.. 6.660 5.420 325 5.100 30 1,080 125 
OWNED - POS: 5.465 4.370 155 4.220 30 945 Vis 
RENTED LOUE 1.195 1,050 170 880 - 135 10 
DIVISION NO. 4 4.640 3.385 245 3,135 25 1.150 75 
OWNED - POSSEDE 3.715 2.695 80 2.620 20 940 60 
RENTED LOUE 925 685 170 515 10 215 t5 
DIVISION NO. 5 13,125 10,355 765 9,585 35 2.470 265 
OWNED - POSSEDE 10,880 8.510 425 8,080 t5 2,130 225 
RENTED LOUE 2.245 1.845 340 1,505 20 340 45 
DIVISION NO. 6... 52.540 48.655 9,385 39.275 715 2.615 . 550 
OWNED - POSSEDE 33,870 31.380 1.510 29.870 160 1.990 345 
RENTED - LOUE 18.670 17.280 7.870 9.405 555 625 205 
DIVISION NO. 7 16.080 14,155 2.020 12.130 105 1,680 140 
OWNED — POSSEDE 11.090 9,555 495 9.060 45 1,375 (LE) 
RENTED -. LOUE 4.995 4,600 1,530 3.070 60 305 30 
DIVISION NO. 8 11,585 9,975 1.005 8.975 55 1,475 85 
OWNED - POSSEDE 8.355 7,155 265 6.890 25 1,115 ss 
RENTED - LOUE 3.230 2.815 735 2.075 30 360 30 
DIVISION NO. 9 14260 ? 9.695 950 8.745 70 4,180 310 
OWNED - POSSEDE 11.320 7,340 300 7.035 25 3,665 290 
RENTED - LOUE 2.940 2.355 650 1,710 45, 520 25 
DIVISION NO. 10 8.315 5.680 180 5.500 30 2.450 155 
OWNED - POSSEDE 7.165 4.835 90 4,750 15 2.185 130 
RENTED - LOUE t.145 840 90 750 5 270 20 
DIVISION NO. 11 46,355 43,250 7,405 35,850 640 2,050 410 
OWNED - POSSEDE 29.030 27,180 1.340 25,840 100 1.485 265 
RENTED -- LOUE 17,330 : 16.070 6.060 10.010 | 545 . 565 150 
DIVISION NO. 12... 7,105 5.370 275 5.090 20 1,565 145 
OWNED -— POSSE 5.775 4315 175 4,145 10 1,325 120 
RENTED - LOUE 1,330 1,050 100 950 5 240 30 
DIVISION NO. 13 8.165 6.550 295 6.260 40 1,410 175 
OWNED -. POSSEDE 6.470 5.180 145 5.035 15 LUS 160 
RENTED - LOUE 


1,695 1.365 145 1,225 25 290 15 
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TABLE 50. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR CENSUS DIVISIONS, 1971 
TABLEAU S0. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'‘OCCUPATION, PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, DIVISIONS DE RECENSEMENT, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 
PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 
FURNACE 


~ INSTALLED 
CENSUS DIVISION ’ A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 


- OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
DIVISION DE RECENSEMENT SYSTEM HEATER 
. STEAM OR - 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME 
- - DE 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 


DIVISION NO. 14 14.405 9.315 355 8.965 55 4,645 385 
OWNED - POSSEDE 11,585 7.290 155 7.140 30 3.920 340 
RENTED - LOUE 2.825 2.020 200 1,825 25 725 50 

DIVISION NO. 15... 22.060 16.950 1,475 15,470 150 4,585 375 
OWNED - POSSE 16.785 12.515 305 12.205 ? 65 3,895 305 
RENTED — LOUE 5.275 4,435 1,170 3,260 80 690 70 

DIVISION NO. 16 11,340 7.695 590 7,100 85 3.295 260 
OWNED — POSSEDE 8.915 5.770 160 5.605 50 2.870 230 
RENTED ~ LOUE 2.420 1.930 430 1.495 40 430 25 

DIVISION NO. 17 7.675 4.610 200 4.410 50 2.715 300 
OWNED - POSSEDE 6.150 3.755 65 3.685 35 2.150 210 
RENTED — LOUE 1.530 855 135 720 20 565 85 

DIVISION NO. 18... 4.485 1.955 110 1.845 20 , 2,160 350 
OWNED - POSSE 3.285 1S 35 1.085 5 1.880 280 
RENTED - LOUE 1.205 840 75 765 : 15 285 75 

ALBERTA 464,240 399.685 60,025 339.660 5.940 50,590 8.025 
OWNED - POSSEDE 296,590 254,775 8.990 245,780 845 35.610 "5.365 
RENTED - LOUE 167,645 144,915 51.030 93.880 5.090 14,980 2.665 

DIVISION NO. | 11.660 9,925 785 9.135 45 1,525 160 
OWNED — POSSEDE 8.665 7,520 260 7,260 10 LOIS ns 
RENTED — LOUE 3.000 2.405 530 1.875 35 510 50 

DIVISION NO, 2 24.435 20.430 1.360 19,070 110 3,510 390 
OWNED - POSSEDE 17,265 14,785 550 14.230 35 2.215 235 
RENTED -~ LOUE 7175 5.645 810 4,835 80 1,290 160 

DIVISION NO. 3 ! 7,675 5.070 415 4.655 15 2.285 305 
OWNED -— POSSEDE 5.785 3.955 250 3.705 10 1,570 245 
RENTED ~ LOUE 1,895 1,115 165 950 - 710 60 

DIVISION NO. 4 3.680 . 2.845 220 2.625 - 730 105 
OWNED — POSSEDE. 2.830 2.220 125 2.095 - 535 70 
RENTED ~ LOUE... 850 620 95 525 - 195 35 

DIVISION NO. 5 9.620 8.140 550 7,585 25 1.210 245 
OWNED - POSSEDE. 6.955 5.940 285 5.660 5 885 125 
RENTED — LOUE 2.665 2.200 275 1,930 20 325 WS 

DIVISION NO. 6 133.420 123,530 21,310 102,220 2.400 6.095 1,405 
OWNED — POSSEDE. 78,245 74,355 3,100 ° 71,255 270 2,945 680 
RENTED - LOUE 55.175 : 49.175 18.205 30.965 2.125 ‘3,150 725 

DIVISION NO, 7 10,670 8.685 420 8,265 35 1,715 240 
OWNED — POSSEDE. 8,300 6,800 185 6.610 tS 1.305 180 
RENTED — LOUE...... 2.370 1.885 230 1,650 20 . 405 60 

DIVISION NO, 8 23,425 19,060 1,540 17,520 120 3.765 480 
OWNED - POSSEDE. 16.760 13,745 370 13.375 30 2.640 345 
RENTED - LOUE 6.670 5.315 1.175 4.145 90 1.125 140 

DIVISION NO, 9 5.795 4.570 660 3.910 55 920 250 
OWNED — POSSEDE. 3.805 3,095 240 2,855 15 525 170 
RENTED ~ LOUE 1.990 1.475 415 t.060 40 400 75 

DIVISION NO. 10. 19.115 14.030 770 13.260 55 4,470 555 
OWNED -— POSS 15.300 1215 325 10,885 20 3.600 470 
RENTED -— LOUE 3.815 2.815 445 2.370 40 870 85 

DIVISION NO. I! 160.135 148.265 | 30,010 118.255 2.855 7.180 1.835 
OWNED - POSSEDE. 92.185 86.395 2.755 83.650 385 . 4.380 1,020 
RENTED ~ LOUE 67,945 61.865 27.260 34.605 2.465 2.800 . 815 

DIVISION NO, 12 12.890 8.435 . 425 8.010 75 | 3.860 520 
OWNED -— POSSEDE. 8.860 5.260 130 5.125 - 25 3.125 450 


RENTED - LOUE 


4.035 3.180 295 2.885 50 730 70 


50- 14 


TABLE 50. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR CENSUS DIVISIONS, 1971 
TABLEAU 50. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE. DIVISIONS DE RECENSEMENT. 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 


PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 
- INSTALLED 
CENSUS DIVISION A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
- OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
DIVISION DE RECENSEMENT SYSTEM HEATER 
. STEAM OR - - 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME POELE 
- - DE ou 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 
DIVISION NO. 13. 12.235 7.790 265 7.520 25 3.930 490 
OWNED - POSS 10.080 6.330 125 6.208 10 3,330 410 
RENTED - LOUE 2.150 1.455 135 1,320 15 600 80 
DIVISION NO. 14 5.865 3,870 430 3.440 15 1,785 195 
OWNED — POSSEDE. 4.175 2.685 85 2.600 5 1,345 145 
RENTED - LOUE 1,690 1.185 340 850 10 440 50 
DIVISION NO. 15 23.615 15,050 870 14.180 105 7.615 845 
OWNED -— POSSEDE. 17.375 10,475 205 10.275 5 6.185 700 
RENTED - LOUE 6.240 4,570 665 3.910 90 1.430 150 

BRITISH COLUMBIA ‘ 

COLOMBIE-BRITANNIQUE ... 667.325 528.950 118,750 410,200 49,455 75,215 13,715 
OWNED - POSSEDE. 422.510 346.975 25.560 321.415 22.155 44,320 9.055 
RENTED - LOUE 244.820 181.975 93.190 88.785 27.300 30.890 4.655 

ALBERNI - CLAYOQUOT.. 8.660 6.080 720 5,360 805 1,600 175 
OWNED - POSSEDE 6.095 4.650 . 260 4,390 430 885 130 
RENTED — LOUE 2,565 1.430 465 975 375 75 45 

BULKLEY - NECHAKO... 6.700 2,900 275 2,620 1.125 2,505 175 
OWNED - POSSEDE 4.745 2.085 130 1.960 730 1,815 415 
RENTED - LOUE.. 1,955 810 145 665 395 "690 60 

CAPITAL 69.445 54,520 14,105 40,410 8.400 5.460 1,070 
OWNED - POSSEDE 42,900 35.935 4,085 31.850 3.115 3.100 750 
RENTED - LOUE 26,545 18.585 10.020 8,565 5.280 2.365 320 

CARIBOO 10,435 5.515 405 5.105 815 3,595 510 
OWNED — POSSEDE 6.970 3.885 120 3.765 405 2.325 360 
RENTED - LOUE 3.470 1.630 285 1.345 410 1.275 155 

CENTRAL FRASER VALLEY .. 16,605 12,735 1,258 11,480 690 2.775 410 
OWNED - POSSEDE 12,570 10.115 565 9.550 465 1,725 270 
RENTED — LOUE 4.030 2.620 690 1.930 230 1.055 140 

CENTRAL KOOTENAY .. 13,580 8.720 895 7.820 1,700 2,765 405 
OWNED — POSSEDE 10,235 6,785 470 6.310 1.285 1,890 280 
RENTED — LOUE 3.350 1,935 425 1.510 415 875 125 

CENTRAL OKANAGAN. 15.295 9.950 915 9,030 3.050 1,875 420 
OWNED — POSSEDE 10.800 7.495 295 7.195 1,835 1,190 285 
RENTED — LOUE 4.495, 2.455 625 1.830 1.215 690 130 

COLUMBIA - SHUSWAP 8.575 5.795 $00 5.295 785 1,715 275 
OWNED - POSSEDE 6.200 4,340 215 4,125 525 [NES 185 
RENTED - LOUE... 2.375 1.455 285 1.170 260 565 90 

COMOX - STRATHCONA . 13.350 8.650 710 7,880 1.590 2.840 275 
OWNED — POSSEDE... 9.140 6.530 300 6.230 800 1.640 175 
RENTED - LOUE 4,205 2.125 470 1,655 790 1,195 100 

COWICHAN VALLEY 11,290 7,475 575 6.895 955 2.570 300 
OWNED - POSSEDE 8.495 6.165 355 5.815 595 1,505 230 
RENTED - LOUE 2.795 1,305 220 1,080 360 1,065 70 

DEWDNEY - ALOUETTE.. 11.955 8.670 925 7,745 565 2,425 295 
OWNED - POSSEDE 8.985 7.045 475 6.570 320 1,400 225 
RENTED — LOUE 2.965 1.625 450 1.175 240 1,030 8 

EAST KOOTENAY 11.310 8.998 1.075 7,920 350 1,720 240 
OWNED — POSSEDE 8.265 6.870 425 6.445 185 1,050 160 
RENTED — LOUE 3.045 2.125 650 1,475 170 665 85 

FRASER - CHEAM 12.950 9.630 1,000 8.630 540 2,500 275 
OWNED — POSSEDE 9.060 7.090 350 6.745 295 1475 195 
RENTED - LOUE 3.890 2.535 655 1.885 240 1,025 80 

FRASER - FORT GEORGE.. 16,660 11.440 1.450 9,990 1,708 2,950 570 
OWNED -— POSSEDE... 10,495 7.640 270 7.370 750 1.745 365 
RENTED — LOUE 6.165 3.805 1,185 2.620 950 1,205 205 
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TABLE 50. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR CENSUS DIVISIONS, 1971 
TABLEAU 50. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION. PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, DIVISIONS DE RECENSEMENT, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 
PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 


INSTALLED 
CENSUS DIVISION A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
- OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
DIVISION DE RECENSEMENT SYSTEM HEATER 
STEAM OR _ 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME 
_ — DE 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 


GREATER VANCOUVER 329,805 294.325 85.500 , 208.825 14,690 $5,835 4,950 
OWNED - POSSEDE, 191,340 176,755 14.265 162.495 3,550 7.920 3,120 
RENTED -- LOUE 138.465 117,570 71,240 46.335 11,140 7,920 1,835 

KITIMAT - STIKINE . 8.980 5.750 880 4.870 1.205 1.775 250 
OWNED - POSSEDE. 5.705 3.730 345 3.380 615 1,150 205 
RENTED -- LOUE... 3.285 2.020 535 1,490 595 625 45 

KOOTENAY BOUNDARY 9,580 7,100 700 6.400 725 1.475 280 
OWNED - POSSEDE. 778 5,540 320 5.220 540 885 210 
RENTED - LOUE... 2.400 1.560 380 1,180 185 590 75 

MOUNT WADDINGTON... 2.615 1,470 270 1.200 285 815 45 
OWNED - POSSEDE. 1.340 770 30 740 140 405 25 
RENTED ~ LOUE 1.270 705 240 465 135 410 20 

NANAIMO 15.265 11,275 1.720 9.560 1.005 2,625 360 
OWNED 11.380 8.905 710 8.195 585 1.650 240 
RENTED ~~ LOUE 3.885 2.370 1.005 1,360 420 980 120 

NORTH OKANAGAN 10.170 6.935 675 6.260 1.155 1,755 325 
OWNED - POSSEDE. 7.465 | $,295 275 5.020 790 1.145 230 
RENTED - LOUE 2.700 1.635 400 1.235 360 605 95 

OCEAN FALLS 1,085 450 70 380 10 430 185 
OWNED -~ POSSEDE. 540 225 10 215 10 310 5 
RENTED - LOUE 540 225 60 170 5 120 190 

OKANAGAN - SIMILKAMEEN 13.525 8.045 640 7,405 2.950 2.105 420 
OWNED - POSSEDE. 10,065 6.420 255 6,165 2.030 1,295 320 
RENTED -. LOUE 3.465 1.630 390 1.240 920 810 105 

PEACE RIVER - LIARD 11,050 7,085 370 6,715 390 3.200 370 
OWNED - POSSEDE. 7,630 4,825 10S 4,725 215 2.330 265 
RENTED - LOUE... 3.420 2.260 270 1.990 180 875 110 

POWELL RIVER 5.380 3.650 330 3.320 635 945 155 
OWNED - POSSEDE. 3.910 2.995 160 2.835 340 470 100 
RENTED - LOUE 1,465 655 170 485 290 470 55 

SKEENA A 5.845 3,395 - 730 2.670 745 1.630 70 
OWNED - POSSEDE. 3.125 1.915 215 1.695 280 890 40 
RENTED - LOUE... 2.720 1.480 510 975 465 735 30 

SQUAMISH - LILLOOET.. 3.470 2.130 350 1,780 295 880 160 
OWNED - POSSEDE. 2.000 1.235 75 1,165 165 485 110 
RENTED - LOUE... 1.470 890 275 615 135 390 55 

STIKINE ss 335 210 50 165 - 110 15 
OWNED - POSSEDE.. 225 125 5 120 - 85 15 
RENTED - LOUE. 115 85 45 40 - 25 5 

SUNSHINE COAST 3.325 1.485 115 1.375 665 1.055 120 
OWNED - POSSEDE.. 2.380 1,205 70 1.130 490 605 80 
RENTED -- LOUE... 945 280 45 . 240 170 455 35 

THOMPSON - NICOLA,, 20,090 14,570 1.475 13.090 1.655 3,275 590 
OWNED - POSSEDE.. * 13,255 10.415 405 10.005 665 1,800 370 
RENTED - LOUE.... 6.840 4,150 1,065 3.090 985 1,475 220 

YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES 

YUKON ET TERRITOIRES DU NORD-OUES1 12.685 8.235 2.140 6.095 20$ 3,810 445 
OWNED - POSSEDE.. 4,435 2.460 260 2.200 35 1,725 210 
RENTED - LOUE... 8.255 5.770 1,875 3.895 165 2,080 240 


$1-1 
TABLE $1. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR INCORPORATED CITIES AND TOWNS AND OTHER 
MUNICIPAL SUBDIVISIONS OF 10,000 POPULATION AND OVER, 1971 
TABLEAU $1. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR: PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, CITES ET VILLES CONSTITUEES, ET AUTRES 
. SUBDIVISIONS MUNICIPALES DE 10,000 HABITANTS ET PLUS, 1971 . 
PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 
PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 
FURNACE 


- INSTALLED 
LOCALITY . A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 


_ OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
LOCALITE SYSTEM HEATER 
STEAM OR - - 
: | HOT WATER HOT AIR SYSTEME POELE 
- _ DE OU 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 


CITY OR TOWN 
CITE OU VILLE 
AJAX. T.- V. ONT cece cece eteeceenenenecenerenererenenenenesesnesseveesveges 3.265 3.045 355 2.695 . 150 40 30 
OWNED POSSED 2.710 2.515 28 2.490 150 20 25 
RENTED LOUE 555 530 325 200 5 20 10 
ALMA, C.. QUE... 4,945 3.295 856 2.440 430 1,200 25 
OWNED : POSSEDE. 2.655 2,235 315 1.925 75 325 10 
RENTED LOUE 2,290 1,055 535 520 350 875 10 
ANJOU, T. - V.. QUE... 9,405 6.190 2.490 3.705 1,335 1,840 45 
OWNED - POSSEDE . 3.055 2.545 510 2.035 355 . 145 10 
RENTED — LOU. cece ceeetseeeeeeneneserenensnssesasrasersassnsaeseasnones 6.345 3,645 1.980 1,670 975 1.690 35 
ARVIDA. C. QUE. ES RUSSES 4,195 3.325 915 2.410 340 510 25 
OWNED - POSSEDE. 2.865 2.420 . 530 1,895 150 270 15 
RENTED .- LOUE... 1.330 900 385 sis 190 235 5 
AURORA, T. - V.. ONT. 3,615 3.325 350 2.975 215 45 25 
OWNED - POSSEDE. 2.840 2.695 140 2.560 105 30 10 
RENTED - LOUE... 775 630 210 420 115 15 15 
BAIE-COMEAU. T. - V.. QUE... 2.965 2.710 1.270 1,435 150 105 - 
OWNED - POSSEDE. 1,620 1.480 460 1.020 60 65 5 
RENTED LOUE. 1.350 1.230 810 420 90 35 - 
BARRIE, C.. ONT....... 8.335 7,180 1,385 5.795 770 210 175 
OWNED - POSSEDE. 5.275 4.675 395 4.280 435 105 55 
RENTED -- LOUE.... 3.065 2,505 990 1,515 335 105 120 
BATHURST, C.. N.B. - N.-B. Rossi 3,890 3.050 1,310 1,735 235 555 45 
OWNED -- POSSEDE sn 2.285 1.860 695 1,165 60 335 25 
RENTED - LOUE... 1,600 1.195 620 575 170 220 15 
BEACONSFIELD, C.. QUE.. 4,620 4.450 430 4,025 85 65 20 
OWNED - POSSEDE. 4,215 4,070 270 3.800 75 40 25 
RENTED - LOUE... 410 380 150 225 10 15 - 
BEAUPORT. C. QUE 3.520 2.665 1,315 1.350 280 545 20 
OWNED - POSSEDE. 2.055 1,725 560 1,165 105 205 15 
RENTED -- LOUE 1,465 940 760 185 175 345 5 
BELLEVILLE, C.. ONT.. . ” 10.625 8.165 1.680 6.485 1,040 1.185 240 
OWNED - POSSEDE. 6.315 5.400 580 4.820 230 585 105 
RENTED -- LOUE... a 4,310 2,765 1.100 1660 815 595 130 
BELOEIL, T. - V.. QUE... - 3.100 2.465 470 2,000 185 435 15 
OWNED - POSSEDE 2.140 1,975 215 1.765 30 130 10 
RENTED - LOUE 955 485 250 235 160 305 - 
BOUCHERVILLE, T, - V.. QUE 4.810 3.595 365 3.230 530 675 15 
OWNED - POSSEDE 3.610 3.240 215 3.015 140 225 15 
RENTED - LOUE 1.200 355 145 215 390 450 5 
BRAMPTON, T. - V., ONT. 11,270 10,520 2.425 8.095 470 140 140 
OWNED - POSSEDE 7.020 6.815 385 6,430 18 75 50 
RENTED - LOUE............... . 4.250 3.705 2,040 1,665 400 70 85 
BRANDON. C., MAN. ..... 9.425 8.745 1.315 7,430 390 110 180 
OWNED - POSSEDE 6.100 5,750 385 5.370 150 90 100 
RENTED - LOUE 3.325 2,990 930 2,060 235 15 80 
BRANTFORD. €. ONT. ner 19,410 16,745 3.140 13.605 950 1,420 290 
OWNED - POSSEDE 12.940 11.870 1,260 * 10.610 240 650 185 
RENTED - LOUE 


6.475 4,880 1,885 2.995 710 770 110 


31-2 
TABLE 51, OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR INCORPORATED CITIES AND TOWNS AND OTHER 
MUNICIPAL SUBDIVISIONS OF 10.000 POPULATION AND OVER. 1971 
TABLEAU SI. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D‘OCCUPATION, PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, CITES ET VILLES CONSTITUEES, ET AUTRES 
SUBDIVISIONS MUNICIPALES DE 10,000 HABITANTS ET PLUS, 1971 
PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 
PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 
FURNACE 


- INSTALLED 
LOCALITY A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 


_ OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
LOCALITE SYSTEM HEATER 
STEAM OR - - 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME POELE 
= ~ OE ou 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A DE 
CHAUDE -ELECTRICITE PLANCHER 


R TOWN 


CITY O 
E OU VILLE 


cir 


BROCKVILLE, C., ONT. 6.275 4,895 1,075 3,820 725 525 135 
OWNED - POSSEDE. 3,660 3,160 365 2,795 285 175 45 
RENTED - LOUE 2.620 1,735 . 710 1.030 440 ~ 355 90 

BROSSARD, T, - V.. QUE... 6.045 4.860 625 4,235 765 385 30 
OWNED ~ POSSEDE . 4,530 4.060 195 3.870 210 240 25 
RENTED — LOUE 1,510 795 425 370 555 145 5 

BURLINGTON, T, - V. ONT. 23,800 22.080 5,180 16.900 1,080 495 135 
OWNED - POSSEDE . 16,350 15,680 1,300 14,380 345 235 90 
RENTED -— LOUE... 7,445 6.400 3.880 2.520 740 260 50 

CALGARY, C. ALTA. - ALB. 121,100 113,720 20.765 92,960 2,375 3.860 1,145 
OWNED - POSSEDE. 68.840 66.645 2.735 63.905 265 1.445 485 
RENTED -- LOUE... 52.260 47,080 18,030 © 29,050 2.105 2,415 660 

CAMPBELLTON, C. N.B. - N.-B. 2,430 2.015 775 1,245 35 375 5 
OWNED - POSSEDE.. 1,345 1.120 330 790 - 220 - 
RENTED - LOUE 1,090 895 445 458 35 155 5 

CAP-DE-LA-MADELEINE, C. QUE. 7,825 4,645 1,130 3.520 475 2,675 30 
OWNED — POSSEDE .. 4.190 .. 3.430 605 2.825 140 605 15 
RENTED — LOUE 3.635 1,220 520 695 .. 330 2.070 15 

CHAMBLY. C., QUE... 2.80 - 2.030 325 1,710 260 520 5 
OWNED — POSSEDE ve 1,945 1,690 210 1.485 85 165 - 
RENTED — LOUE. nee, 880 340 115 220 180 360 5 

CHARLESBOURG, C.. QUE... 8.365 6.465 2,445 4,025 1.275 590 25 
OWNED - POSSEDE.. 5.020 4.535 1,035 3.500 285 180 25 
RENTED - LOUE 3,345 1,935 1.410 520 990 als 5 

CHARLOTTETOWN, C. P.E.1. - 1. P.-E, 5.070 4285 2.895 1,390 90 630 60 
OWNED - POSSEDE.. 2.320 2,055 1.205 850 30 200 25 
RENTED - LOUE 2.750 2.230 1,695 535 60 . 430 35 

CHATEAUGUAY, T. - V. QUE... 3.900 3.100 265 + 2.840 7 275 510 “45 
OWNED — POSSEDE.. 2.955 2,625 185 2.445 75 245 15 
RENTED — LOUE........ 950 480 80 400 200 270 - 

CHATEAUGUAY-CENTRE, T 4275 3.685 370 3.320 155 400 35 
OWNED - POSSEDE 3,465 3,245 205 3,040 60 145 20 
RENTED - LOUE 810 440 165 280 90 260 US 

CHATHAM, C., ONT...... 10,508 7.820 1,585 6.235 235 2,330 120 
OWNED ~ POSSEDE 6.775 5,585 535 5,025 120 995 80 
RENTED — LOUE 3,730 2.240 1,030 1210 120 1,330 35 

CHICOUTIMI. C.. QUE 7.960 5.045 2.110 2.935 1,000 1,855 60 
OWNED - POSSEDE 3.805 3.120 905 2.215 195 450 4 - 
RENTED — LOUE 4,155 1,930 1,205 720 800 1,405 "20 

CHICOUTIMI-NORD, C.. QUE 2.870 2.115 505 1,610 320 425 5 
OWNED - POSSEDE 1,950 1,620 260 1,360 100 225 5 
RENTED - LOUE..... 920 495 250 245 220 200 +. 5 

COBOURG, T. - V.. ONT 3.355 2.835 660 2.180 280 205 "35 
OWNED ~ POSSEDE . mn 1.880 1,730 280 1,445 60 75 15 
RENTED - LOUE nn. 1,475 1110 380 730 220 125 - +20 

CORNER BROOK, C.. NFLD, + TN 5.590 4330 880 3.450 290 925 50 
OWNED — POSSEDE 4,080 3.280 565 2.715 155 605 45 


RENTED - LOUE 1.510 1,050 310 740 135 320 5 
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TABLE 51. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR INCORPORATED CITIES AND TOWNS AND OTHER 
MUNICIPAL SUBDIVISIONS OF 10.000 POPULATION AND OVER, 1971 


3 


TABLEAU 51. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE. CITES ET VILLES CONSTITUEES, ET AUTRES 
SUBDIVISIONS MUNICIPALES DE 10.000 HABITANTS ET PLUS, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 
PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 


; INSTALLED 
LOCALITY A VAPEUR, À EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
_ OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
LOCALITE SYSTEM HEATER 
STEAM OR - 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME 
- ~ DE 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 


CITY OR TOWN 
CITE OU VILLE 


CORNWALL, C.. ONT.. 13,020 9,180 1.435 7,745 590 2.815 435 
OWNED — POSSEDE 7,360 6.220 600 5.620 225 760 150 
RENTED — LOUE 5.660 2.960 835 2.120 370 2.060 280 

COTE-ST-LUC, C., QUE.. 7,905 7.520 4,995 2.525 . 210 120 50 
OWNED -— POSSEDE 3,175 3.140 1.470 1,670 15 - 15 
RENTED — LOUE... 4.730 4.380 3.520 860 200 15 35 

COWANSVILLE, T. - V.. QUE. 3.130 1,975 575 1,400 315 820 20 
OWNED — POSSEDE... 1,535 1,280 250 1,030 35 195 15 
RENTED — LOUE 1,600 695 325 370 275 620 5 

CRANBROOK, C.. B.C. - C.-B.. 3,280 - 2,930 370 2.560 40 270 4 
OWNED — POSSEDE 2.355 2.170 130 2.040 5 140 35 
RENTED ~— LOUE 925 760 240 520 35 125 - 

DARTMOUTH, C. N.S, - N.-E. 16.980 15.385 5.990 9.395 635 890 70 
OWNED —- POSSEDE 7,985 7,550 1,180 6,370 80 330 25 
RENTED — LOUE.., 8.995 7,830 4,805 3030 ‘ 555 555 50 

DAWSON CREEK, C.. B.C. - C.-B, 3.165 2.480 165 2.315 25 595 60 
OWNED - POSSEDE we 2.055 1,675 45 1,630 10 335 35 
RENTED — LOUE Lec eececcecteceenecenenetetenaetensnereteneseneonaceenesenee 1,405 805 120 685 20 255 25 

DOLLARD-DES-ORMEAUX, T. - V.. QUE... 6,375 5.900 1.035 4.865 395 75 10 
OWNED — POSSEDE ... 4,880 4,510 60 4.460 300 55 5 
RENTED - LOUE 1.495 1.385 975 410 90 20 : 

DORVAL, C., QUE........... .. 6.480 5.860 3.280 2,585 360 250 20 
OWNED - POSSEDE 3,305 3.160 LS 2.045 55 85 - 
RENTED - LOUE 3.180 2.700 2,160 540 300 160 20 

DRUMMONDVILLE. C.. QUE. ... 8.790 4,750 1.925 2.820 795 3.225 20 
OWNED — POSSEDE 3.460 2.850 790 2.060 170 430 $ 
RENTED — LOUE 5.330 1,895 1,140 755 625 2.795 10 

DUNDAS, T. - V.. ONT.. we 4,925 4,495 935 3.565 165 220 45 
OWNED -— POSSEDE ... 3,580 3,360 300 3.060 75 110 30 
RENTED — LOUE... oe 1.350 1.135 630 505 85 105 20 

EAST KILDONAN, C.. MAN, vo... cece eeeeeees esse 8.655 8,305 1.200 7,105 195 70 85 
OWNED - POSSEDE ... 6.840 6.690 375 6.315 20 50 80 
RENTED — LOUE 1,815 1,620 830 785 170 20 5 

EDMONTON, C. ALTA. - ALB.. 130,915 124,010 28.715 95,295 2.755 3.025 1,130 
OWNED - POSSEDE … 69,215 67,200 2,205 65,000 345 1,180 485 
RENTED - LOUE 61.705 56.805 26,510 30,295 2,405 1,845 645 

f 

EDMUNDSTON, C., N.B. - N.-B.... 3.070 2,255 990 1.265 130 665 25 
OWNED - POSSEDE 1.750 1.505 545 960 45 195 10 
RENTED -— LOUE 1.315 750 440 310 85 470 5 

FORT ERIE, T. - V.. ONT. 7.185 5.565 1.070 4,495 120 1,420 75 
OWNED — POSSEDE 5.485 4,480 780 3.700 55 890 60 
RENTED - LOUE... 1,705 1,085 295 790 . 65 530 20 

a 

FREDERICTON. C.. N.B. - N.-B.... 7.295 6.220 2.825 3.390 425 570 80 
OWNED — POSSEDE 3.700 3.455 1,435 2.015 50 150 45 
RENTED ~ LOUE 3.595 2.770 1,395 1,370 370 420 35 

x 

GALT, C.. ONT.......... 11,270 9.415 1,905 7,505 1,230 400 225 
OWNED - POSSEDE 6,515 5,895 475 5,420 380 [EE 120 
RENTED — LOUE 4.755 3.515 1.430 2.085 845 290 100 
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TABLE 51. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT. FOR INCORPORATED CITIES AND TOWNS AND OTHER 
MUNICIPAL. SUBDIVISIONS OF 10.000 POPULATION AND OVER, 1971 
TABLEAU 51. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, CITES ET VILLES CONSTITUEES, ET AUTRES 
SUBDIVISIONS MUNICIPALES DE 10.000 HABITANTS ET PLUS, 1971 
PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 
PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 
FURNACE 


= INSTALLED 
LOCALITY A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 


_ QU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
LOCALITE SYSTEM HEATER 
STEAM OR = = 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME POELE 
- - DE OÙ 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 


GASPE. C.. QUE... 3.480 1.315 245 1.070 360 1,705 110 
OWNED -— POSSEDE . 2.835 1.130 140 990 195 1,420 100 
RENTED - LOUE 640 185 105 85 165 285 10 

GATINEAU, T. - V. QUE... 5,265 3,580 475 3.100 515 1,130 35 
OWNED - POSSEDE.. 3.410 2.705 230 2.475 160 525 25 
RENTED — LOUE 1.855 875 250 625 355 610 15 

GEORGETOWN, T. - V. ONT 4.485 4.210 405 3,805 145 100 35 
OWNED - POSSEDE .. 3.610 3.490 145 3.345 70 35 15 
RENTED -- LOUE 880 725 260 465 75 65 15 

GIFFARD, C. QUE... 3.500 2.325 1.640 680 455 720 5 
OWNED -— POSSEDE.. 1,190 995 565 430 65 135 - 
RENTED -- LOUE 2,310 1.325 1.080 250 390 590 5 

GLACE BAY, T.- V. N.S. - N.-E. 5.400 3.380 1.835 1.540 80 1,825 115 
OWNED — POSSEDE .. 4.415 2,890 1,515 1,375 65 1,370 85 
RENTED — LOUE 985 485 325 165 15 455 30 

GRANBY. C.. QUE... 9.520 5.625 1.885 3.740 815 3.020 60 
OWNED - POSSEDE . 4.270 3,505 665 2.840 155 580 30 
RENTED ~ LOUE 5.250 2.125 1,215 905 660 2,440 35 

GRANDE PRAIRIE, C. ALTA, - ALB. 3,505 2.985 320 2.665 40 400 75 
OWNED - POSSEDE.. 2.180 1,935 40 1.895 - 205 45 
RENTED - LOUE 1,325 1.055 280 775 4 200 35 

GRAND'MERE. C. QUE... 4,440 2.810 E515 1,295 140 1.460 35 
OWNED - POSSEDE 2.335 HOI 825 1,090 25 380 15 
RENTED - LOUE. 2.100 895 695 205 110 1,085 15 

GREENFIELD PARK, T. - V.. QUE. 4.190 3.355 905 2.450 595 215 25 
OWNED -— POSSEDE .. 2.340 1.960 250 L7IS 255 105 25 
RENTED — LOUE........ 1.850 1,395 660 735 340 15 5 

GRIMSBY. T. - V., ONT. 4.460 3,955 575 3.385 260 215 25 
OWNED - POSSEDE .. 3.400 3,205 320 2.885 50 130 20 
RENTED - LOUE........ 1,060 750 250 505 215 80 10 

GUELPH. C., ONT. 17.560 15.475 3,755 11,725 1.405 410 270 
OWNED - POSSEDE 11,045 10.225 1.010 9.215 495 165 165 
RENTED - LOUE. 6.510 5.250 2.745 2.505 905 245 105 

HALIFAX, C., N.S. - N.-E.... 33,965 29,455 16,600 12.855 E7IS 2,605 190 
OWNED - POSSEDE tee 15.120 14,180 5,890 8.285 165 700 “ 75 
RENTED = LOUE,L... i ccccetccreeerenensrerenesesssessatscnerserersessenararars 18,850 15.275 10,705 4.570 1,550 1.910 110 

HAMILTON, C. ONT. 94,575 87.170 26,155 6401S 2.890 3,095 1,420 
OWNED - POSSEDE.. 54,840 51,990 5.765 46,220 480 1,515 865 
RENTED -- LOUE 39,735 35,190 20,390 14,795 2.415 1,580 555 

HAUTERIVE. T 5 2.975 2.435 1.045 1,390 285 255 - 
OWNED - POSSEDE . 1.770 1.430 395 1.035 145 185 _ 
RENTED ~ LOUE 1,205 1,000 650 350 140 65 - 

HULL, C.. QUE... 17,505 10,575 3.765 6.810 2.500 4315 110 
OWNED - POSSEDE 6.975 5.265 975 4,285 285 1.380 45 
RENTED - LOUE 10.525 5.315 2.790 2.520 2.215 2,935 65 

JOLIETTE, C., QUE... we 5.220 2.275 1.185 1,085 190 2.735 20 
OWNED - POSSEDE . 1.990 1.405 570 835 4 530 10 


RENTED - LOUE 3,230 865 610 255 145 2.210 10 
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TABLE SI. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL.HEATING EQUIPMENT, FOR INCORPORATED CITIES AND TOWNS AND OTHER 
MUNICIPAL SUBDIVISIONS OF 10.000 POPULATION AND OVER, 1971 


TABLEAU 51. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION. PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, CITES ET VILLES CONSTITUEES, ET AUTRES 
SUBDIVISIONS MUNICIPALES DE 10,000 HABITANTS ET PLUS, 1971 < 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 


PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 
- INSTALLED 
LOCALITY A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
_ OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
LOCALITE.- SYSTEM HEATER 
: STEAM OR ~ 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME 
- ~ OE 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 


CITY OR TOWN 
CITE OU VILLE 


JONQUIERE. C.. QUE. we 6.335 3.810 1.240 2,565 465 2.010 45 
OWNED - POSSEDE 3.165 2,515 605 1,905 125 505 20 
RENTED - LOUE 3.170 1.295 635 660 . 340 1,500 30 

KAMLOOPS, C., B.C. - C.-B. 7475 * 6,245 1.060 5.185 605 440 185 
OWNED - POSSEDE 4.245 3.840 230 3.605 EE) 185 105 
RENTED - LOUE 3.230 2.410 825 1.580 490 260 75 

KAPUSKASING, T. - V.. ONT 3.240 2.215 $35 1.675 425 570 35 
OWNED - POSSEDE 1,895 1,380 170 1.215 195 300 25 
RENTED - LOUE 1.340 830 370 465 225 270 10 

KELOWNA. C., B.C. - C.-B 6.420 4.765 745 4,020 900 565 190 
OWNED - POSSEDE.. 4,105 3.175 155 3.015 ais 390 125 
RENTED LOUE... os . 2.310 1,595 585 1,005 480 170 65 

KENOGAMI, C.. QUE 2,505 1.450 485 970 180 870 10 
OWNED - POSSEDE 1,255 1,030 285 740 | 50 170 - 

. RENTED .- 1.255 425 195 225 130 695 5 

KENORA. T. - V.. ONT. 3.275 2.920 660 2,265 50 240 70 
OWNED - POSSEDE 2.185 1,980 350 1,630 20 140 50 
RENTED LOUE 1.090 945 310 635 30 95 20 ( 

KINGSTON. C. ONT.. 18,535 15.350 5.970 9,385 1,750 LS 330 
OWNED  POSSEDE 7.930 7.145 1.390 5.745 350 375 60 

.RENTED LOUE. 10.605 8.210 4,575 3.635 1,395 735 265 

KITCHENER. C. ONF. 33.516 30.830 8.850 21,980 2.035 . 210 440 
OWNED - POSSEDE 19.520 > 18.855 1,805 17.050 340 105 225 
RENTED 13.995 11.980 7,050 4,930 1,695 10S 215 

LACHINE, C.. QUE ve 13,655 8.465 5.195 3.270 990 4,105 100 
OWNED POSSEDE 4.245 3,505 1.535 1.970 250 465 25 
RENTED LOUE 9.410 4,960 3.665 1,295 740 3,635 15 

LACHUTE, C. QUE.. 3.265 1.920 280 1,640 210 1,110 25 
OWNED - POSSED 1,700 1.300 105 1,195 65 315 20 
RENTED LOUE 1.560 625 180 445 145 790 5 

LAFLECHE. C.. QUE... 3.730 2,080 385 1.700 525 1.085 40 
OWNED - POSSEDE 2,165 1,560 170 1.390 155 435 . IS 
RENTED -- LOUE 1.560 520 215 305 375 645 20 

LASALLE, C.. QUE 21.690 15,160 9.050 6.110 2,675 3,645 215 
OWNED - POSSEDE 5.945 5.060 2.730 2.335 390 450 50 
RENTED -- LOUE. iles 15.745 10.100 6.320 3,775 2.290 3,195 165 

LA TUQUE, T. - Vi. QUE ere 3.350 2.025 950 1.075 260 1.040 30 
OWNED - POSSEDE . 1.750 1.370 550 820 95 280 10 
RENTED - LOUE 1.600 655 400 . 250 165 765 1S 

LAUZON. C. QUE 3.255 1.795 625 1.170 515 930 15 
OWNED - POSSEDE 1.845 1,320 360 960 140 370 15 
RENTED - LOUE 1,410 475 265 210 : 375 560 - 

LAVAL. C. QUE 56.630 42.570 8.120 34.455 4,490 9,355 220 
OWNED - POSSEDE 36.015 31,790 3,510 28.275 1,535 2.580 110 
RENTED - LOUE 20.615 10,785 4615 6.175 2.950 7 6.775 105 

LEAMINGTON, T.- V.. ONT.. 3,225, 2.290 450 1.845 . 160 740 40 
OWNED - POSSEDE 2.260 1.870 325 1.550 1 290 ‘ 20 
RENTED - LOUE. 970 420 130 290 85 445 15 


TABLE 51. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR INCORPORATED CITIE: 
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MUNICIPAL SUBDIVISIONS OF 10.000 POPULATION AND OVER. 1971 


TABLEAU St. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D’OCCUPATION, PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, CITES ET VILLES CONSTITUEES, ET AUTRES 
SUBDIVISIONS MUNICIPALES DE 10.000 HABITANTS ET PLUS, 1971 


LOCALITY 
LOCALITE 


CITY OR TOWN 
CITE OU VILLE 


LETHBRIDGE, C.. ALTA, - ALB.. 
OWNED - POSSEDE. . 
RENTED — LOUE ccc csccseeeeseseseneresescneseeeererseneeeeseasesenes 


LEVIS, C.. QUE 
OWNED — POSSEDE . ” 
RENTED = LOUE.L. cc ccccctesssecsrsrsterserenenenessarerareseenenenensase 


LINCOLN. T. - V.. ONT.. 
OWNED - POSSEDE . 
RENTED -- LOUE 


LINDSAY, T. - V.. ONT.. 
OWNED - POSSEDE . 
RENTED ~ LOUE 


LONDON, C.. ONT........ 
OWNED -—- POSSEDE . 
RENTED - LOUE 


LONGUEUIL, C,, QUE.. 
OWNED —- POSSEDE . 
RENTED -— LOUE 


LORETTEVILLE, C.. QUE. 
OWNED — POSSEDE. 
RENTED — LOUE 


OWNED - POSSEDE . 
RENTED — LOUE 


MARKHAM, T. - V.. ONT......... 
OWNED - POSSEDE.. 
RENTED — LOUE 


MATANE, T. - V.. QUE... 
OWNED -— POSSEDE.. 
RENTED — LOUE 


MEDICINE HAT, C. ALTA, - ALB. 
OWNED -— POSSEDE.. 
RENTED - LOUE 


MIDLAND, T. - V., ONT 
OWNED -— POSSEDE.. 
RENTED — LOUE 


MISSISSAUGA, T, - V., ONT. 
OWNED — POSSEDE.. 
RENTED - LOUE 


MONCTON. C., N.B. - N.-B. 
OWNED - POSSEDE .. 
RENTED -— LOUE 


MONTMAGNY, C. QUE... 
OWNED ~ POSSEDE.. 
RENTED - LOUE 


MONTREAL, C., QUE... 
OWNED — POSSEDE .. 
RENTED — LOUE 


12,555 
8.475 
4,080 


4310 
2,160 
2,150 


3,935 
2.925 
1,010 


3.935 
2.580 
1,355 


69,150 
38.715 
30,430 


26,560 ° 


10.880 
15,680 


2.825 
1.850 
970 


3.710 
1.725 
1.980 


9,565 


7,495. 


2.070 


2.865 
1.655 
1.205 


8.285 
6.095 
2.195 


3.330 
2,335 
995 


41.635 


27.610 ° 


14,020 


13,195 
6.810 
6.380 


2.995 
1.885 
LUS 


394,380 
75.425 
318.960 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 


PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 


A VAPEUR, À EAU CHAUDE 


11.385 
7,965 
3.420 


2.595 
1,625 
965 


3.485 
2.695 
795 


3.255 
2.235 
1.020 


63,060 
36,925 
26,135 


15,115 
8.370 
6,745 


2.055 
1,585 
475 


2.260 
1,440 
815 


8.635 
6,935 
1.700 


1.700 
1.155 
545 


7375 
5.565 
1,815 


2.815 
2,070 
745 


36,460 
24,965 
11.495 


11,900 
6.385 
5.520 


1.865 
1,305 
565 


212,445 
58.675 
153,770 


OU A AIR CHAUD 


STEAM OR 
HOT WATER 


A VAPEUR 
OU A EAU 
CHAUDE 


645 
350 
295 


165.415 
40.860 
124,555 


HOT AIR 


A AIR 
CHAUD 


10.495 
7,715 
2.785 


1.250 
960 
290 


2.800 
2,220 
580 


2,590 
1,955 
635 


46.565 
33.770 
12.795 


8.695 
6.580 
2,115 


1.485 
1,310 
175 


1,210 
880 
330 


7.470 
6.440 
1,035 


995 
750 
245 


-6.665 
5.370 
1,295 


2.320 
1,795 
525 


27,045 
23.260 
3.785 


6,700 
4.375 
2,330 


1.225 
950 
270 


47.030 
17.815 
29,215 


INSTALLED 
ELECTRIC STOVE OR 
HEATING SPACE 
SYSTEM HEATER 


SYSTEME 
DE 
CHAUFFAGE FOURNAISE 
A DE 


ELECTRICITE PLANCHER 


10 900 
10 410 
55 490 
145 950 
180 330 
560 625 
120 310 
70 140 
45 165 
310 295 
170 160 
135 135 

3,295 2,035 
605 805 
2.690 1.230 

5.280 6,070 
840 1,645 

4,440 4,425 
245 515 

+ 100 165 
145 350 
135 1.295 
4 230 
95 1,070 
ns 175 
445 85 
265 90 
505 625 
160 310 
340 315 
40 770 
10 460 
30 310 
250 220 
100 145 
150 15 

4,395 490 

2215 240 

2175 | 250 
275 875 
30 315 
240 555 
265 830 
60 495 
205 335 

30.275 148,190 

3.180 13,085 

27.090 135.105 


S AND TOWNS AND OTHER 
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TABLE 51. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR INCORPORATED CITIES AND TOWNS AND OTHER 
MUNICIPAL SUBDIVISIONS OF 10,000 POPULATION AND OVER, 1971 


TABLEAU 51. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION. PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, CITES ET VILLES CONSTITUEES, ET AUTRES 
SUBDIVISIONS MUNICIPALES DE 10,000 HABITANTS ET PLUS, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 
PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 


= INSTALLED 
LOCALITY A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 


- OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
LOCALITE SYSTEM HEATER 
STEAM OR - 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME 
- _ DE 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A OE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 


CITY OR TOWN 
CITE OU VILLE 


MONTREAL-NORD., C.. QUE... 23.735 15.435 8.225 7.210 2,175 6,015 10 
OWNED ~ POSSEDE ss 7,440 6.400 2.045 4.355 385 625 40 
RENTED - LOUE 16,295 9.035 6,175 2.860 1,795 5.395 70 

MONT-ROYAL, T. - V.. QUE... 6,645 6.450 4,560 1,885 90 85 15 
OWNED - POSSEDE . 3,975 3,920 2.305 1,615 25 20 10 
RENTED - LOUE... 2.665 2.530 2.255 270 65 65 - 

MOOSE JAW. C.. SASK 9,975 9.500 1.760 7,738 90 325 65 
OWNED -— POSSEDE. ” 6.265 5.945 400 5.550 35 235 45 
RENTED - LOUE Lice teetetesenerereeeteeetererenteeneretreneneieseaene 3.710 3,550 1.365 2.185 55 85 5 

NANAIMO, C. B.C. - C.-B nine 5.030 3,915 830 3.090 255 735 125 
OWNED - POSSEDE. 3.245 2.735 245 2.485 45 395 70 
RENTED - LOUE... 1.780 1.185 585 600 210 340 50 

NEW GLASGOW, T. - V.. N.S. - N.-E. 3.105 2.765 1.570 1.195 35 255 55 
OWNED —- POSSEDE . 2.020 1.825 915 910 5 155 35 
RENTED — LOUE.... 1,085 940 660 285 30 95 20 

NEWMARKET, T. - V. ONT. 5.060 4.620 560 4.060 330 75 35 
OWNED — POSSEDE. 3.650 3.465 180 3.285 130 35 25 
RENTED — LOUE. 1,405 1,155 380 780 195 45 10 ( 

NEW WESTMINSTER. C. B.C. - C.-B... 15.465 13.610 6.275 | 7.335 835 755 265 
OWNED — POSSEDE . 5.850 5.385 405 4.980 50 280 140 
RENTED — LOUE... 9.610 8.225 5.870 2.355 785 475 125 

NIAGARA FALLS, €. ONT. seen 19,420 17,885 3.725 14.160 465 765 . 305 
OWNED - POSSEDE . 14,055 13.315 1.800 11,520 15 420 200 
RENTED - LOUE... 5.365 4,570 1.930 2.645 345 345 105 

NIAGARA-ON-THE-LAKE, T. - V.. ONT 3.500 2.935 435 2.500 105 420 35 
OWNED -— POSSEDE. 2,855 2.465 345 2,120 105 255 25 
RENTED — LOUE... 645 470 85 380 - 170 5 

NORANDA. C., QUE... 2.780 2.205 840 . 1,360 80 460 35 
OWNED - POSSEDE 1,165 1,005 280 728 30 125 5 
RENTED -— LOUE t.610 1,195 560 635° 55 335 25 

NORTH BATTLEFORD, C.. SASK. 3.760 3.415 430 2.980 40 265 35 

. OWNED - POSSEDE . 2,340 2,125 ‘ 85 2.045 5 185 20 
RENTED - LOUE... 1.420 1.285 350 935 35 80 20 

NORTH BAY. C.. ONT cee 13,020 11.235 2,935 8.300 865 710 215 
OWNED - POSSEDE . 8,115 7,110 1,195 5.920 530 345 130 
RENTED - LOUE... 4,910 4,120 1.745 2.380 340 360 90 

NORTH VANCOUVER. C. B.C, - C.-B 11,520 10,175 4,585 5,59 785 395 155 
OWNED - POSSEDE 4,490 4,165 345 3.815 70 155 95 
RENTED — LOUE 7,030 6,015 4.235 1,780 715 240 60 

OAKVILLE, T. - V. ONT. 16.655 14.860 2,805 12.055 1,155 485 155 
OWNED — POSSEDE 11.675 10,970 770 10,205 420 190 95 
RENTED - LOUE... 4,985 3.890 2.040 1,855 735 300 60 

ORILLIA. C.. ONT 6.760 5.700 915 4.790 405 505 155 
OWNED - POSSEDE 4.595 3,970 440 3.530 215 315 95 
RENTED — LOUE... 2.165 1,730 475 1,260 190 190 . 55 

OROMOCTO, T. - V.. NB. - N.-B. 2.540 2.445 230 2.215 55 20 10 
OWNED — POSSEDE :. 290 235 75 165 50 5 - 
RENTED — LOUE... 2,245 2.210 160 2.050 10 15 15 
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TABLE $1, OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR INCORPORATED CITIES AND TOWNS AND OTHER 
MUNICIPAL’ SUBDIVISIONS OF 10,000 POPULATION AND OVER, 1971 
TABLEAU 51. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION. PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE. CITES ET VILLES CONSTITUEES, ET AUTRES 
SUBDIVISIONS MUNICIPALES DE 10.000 HABITANTS ET PLUS, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 


PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 
= INSTALLED 
LOCALITY A VAPEUR, À EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
- OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
LOCALITE SYSTEM HEATER 
. STEAM OR - 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME 
- - DE 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A OE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 


CITY OR TOWN 
CITE OU VILLE 


ORSAINVILLE, T. - V.. QUE. : 2.945 2,535 585 1.955 260 135 10 


OWNED — POSSEDE 2.130 1.975 150 1.825 80 70 5 
RENTED - LOUE 8i5 565 . 440 130 175 70 - 
OSHAWA, CC. ONT. ne rnennnensnenneeesnses 26,450 22,870 4.630 18.240 3.055 290 235 
OWNED — POSSEDE . 17,205 15,740 1.220 14,525 1,175 150 135 
RENTED — LOUE 9.245 + 7,130 3.415 3.710 1,875 145 95 
OTTAWA, C. ONT.. 92,905 84,135 28.415 55.715 4.895 2.620 1,255 
OWNED - POSSED 39.030 37.810 4,330 33.485 165 665 390 
RENTED ~— LOUE 53.875 46,325 24,085 22.235 4,730 1.955 875 
OUTREMONT, C. QUE. .. 7,745 6.640 6,150 490 130 895 . 80 
OWNED - POSSEDE. 2.510 2.315 2.160 155 35 135 30 
RENTED - LOUE 5.235 4,325 3.990 335 90 765 55 
OWEN SOUND. C. ONT. 5,820 4.875 1,165 3,705 425 345 175 
OWNED — POSSEDE.... 3.830 3.330 470 2.865 190 200 105 
RENTED — LOUE 1,990 1.540 700 840 235 140 65 
PEMBROKE, C,, ONT... 4,570 3.970 825 3,140 80 475 55 
OWNED - POSSEDE . 3.025 2.640 255 2.390 30 315 4 
RENTED - LOUE 1.545 1,325 565 755 50 155 15 
PENTICTON, C.. B.C. - C.-B 5.870 3.970 450 3.520 1.205 550 145 
OWNED ~ POSSEDE . 4.205 3.100 125 2.975 640 340 125 
RENTED -- LOUE 1.670 870 320 . 545 560 210 25 
PETERBOROUGH. C.. ONT. 17,325 14.605 1,895 12.715 1,560 875 285 
OWNED - POSSEDE . 11.610 10,760 665 10.090 410 355 90 
RENTED — LOUE....... 5.715 3,850 1.225 2.625 1.150 525 195 
PIERREFONDS. C.. QUE. 8,005 7.425 1.205 6.220 180 350 ‘ 50 
OWNED — POSSEDE . we 5,995 5.765 265 5.500 80 120 30 
RENTED ~ LOUE. inner 2.010 1,660 940 720 100 225 25 
POINTE-AUX-TREMBLES. C. QUE 8.350 4.660 1,700 - 2,960 2.060 1.615 20 
OWNED -— POSSEDE. 3.765 2,830 485 2.340 560 365 10 
RENTED - LOUE... 4,585 1,830 1.210 615 1,495 1,245 10 
POINTE-CLAIRE, C.. QUE 7,520 6.640 2.465 4.175 610 . 250 20 
OWNED - POSSEDE . 5,175 5.035 1.480 3.550 55 75 15 
RENTED - LOUE... 2,345 1.610 990 620 550 175 5 
POINTE-GATINEAU. T, - V.. QUE. 3.580 2.120 245 1,875 500 910 50 
OWNED - POSSEDE. 2,555 1,635 130 1,505 390 .500 35 
RENTED -— LOUE. 1.020 480 115 370 110 410 . 15. 
PORTAGE LA PRAIRIE, C. MAN.. 3.615 3.250 ù 425 2.825 90 160 110 
OWNED - POSSEDE.. 2.250 2.050 140 1,905 30 105 65 
RENTED - LOUE... 1,365 1,200 280 920 60 60 50 
PORT ALBERNI, C., B.C. + CB ns 5,675 4,360 595 . 3.770 550 655 11S 
OWNED -— POSSEDE.. 3.850 3.200 175 3.025 235 330 : 80 
RENTED -- LOUE.... 1,825 1.160 420 740 310- 325 30 
PORT COLBORNE. C., ONT. 6,245 5.155 1.480 3.685 190 740 160 
OWNED - POSSEDE . 4.610 4,085 1,040 3.050 70 365 90 
RENTED - LOUE 1.635 1.065 440 630 120 375 65 
PORT COQUITLAM. C. B.C. - C.-B.. 5,220 4,720 350 4,370 120 295 85 
OWNED - POSSEDE . 4.175 3,890 120 3.770 : 50 180 55 


RENTED - LOUE.. 1,045 830 230 605 70 Wis 30 
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TABLE 5t. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR INCORPORATED CITIES AND TOWNS AND OTHER 
MUNICIPAL SUBDIVISIONS OF 10.000 POPULATION AND OVER, 1971 
TABLEAU 51. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION. PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, CITES ET VILLES CONSTITUEES, ET AUTRES 
‘ SUBDIVISIONS MUNICIPALES DE 10,000 HABITANTS ET PLUS, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 
PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 


INSTALLED 
LOCALITY A VAPEUR, À EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
- OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
LOCALITE SYSTEM HEATER 
STEAM OR —* - 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME POELE 
- - DE OU 
A VAPEUR À AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 


CITY OR TOWN 
CITE OU VILLE 


PORT MOODY. C. B.C, - C.-B. 2.935 2.640 445 2.190 95 165 40 
OWNED - POSSEDE 1,895 1,755 75 1675 © 45 80 20 
RENTED - LOUE 1,040 885 365 sis so 90 20 

PRESTON, T. - V.. ONT. 4,895 4.165 860 3.295 470 195 70 
OWNED .- POSSEDE 2.915 2.760 245 2.515 55 50 45 
RENTED - LOUE 1,975, 1,400 615 780 410 140 25 

PRINCE ALBERT, C.. SASK.... 7,820 7.265 1,135 6,130 100 395 60 
OWNED - POSSEDE ... 4.670 4.345 150 4.200 25 265 35 
RENTED -- LOUE... 3,150 2.920 985 1.935 75 130 25 

PRINCE GEORGE. C.. B.C. - C.-B. 8.620 7.135 1.240 5.890 905 410 180 
OWNED - POSSEDE ... 4.640 4,185 185 4,000 190 170 100 
RENTED -- LOUE 3,975 2.950 1,060 1.890 7S 235 80 

PRINCE RUPERT, C. B.C. - C.-B... 4,295 2.810 680 2,135 675 750 55 
OWNED - POSSEDE 2.265 1.645 200 1,445 235 360 30 
RENTED - LOUE 2.035 1,165 480 690 440 395 25 

QUEBEC, C.. QUE 54.220 33,260 24,645 8,615 5.525 15.195 235 
OWNED -- POSSEDE 13,730 ~ 10,840 5,560 5.280 810 2.035 50 
RENTED - LOUE 40,490 22,420 19.090 3.335 4.715 13,165 180 ( 

RED DEER. C.. ALTA. - ALB.... 7,300 6,780 1.025 5.760 80 395 45 
OWNED - POSSEDE … 4.235 4.055 130 3,925 15 145 20 
RENTED - LOUE............ oe 3.065 2.730 895 1,835 65 245 25 

REGINA. C.. SASK 42,260 40,595 8,875 31,715 695 600 375 
OWNED - POSSEDE 25.375 24,660 | 1.175 23.485 135 385 195 
RENTED - LOUE 16.885 15,930 7,700 8.230 555 215 180 

REPENTIGNY, T. - V. QUE... 4,550 3.855 355 3.505 305 380 5 
OWNED - POSSEDE 3.765 3.470 205 3.265 115 175 10 
RENTED - LOUE 785 385 145 240 190 205 

RICHMOND HILL. T. - V.. ONT. 8.680 7.740 1.155 6.590 420 445 80 
OWNED . POSSEDE 6.765 6.255 435 5.820 210 240 60 
RENTED LOUE 1.910 1.485 720 770 210 200 15 

RIMOUSKI, C.. QUE....... 6.510 4,180 2.385 1,795 1,090 1,205 4 
OWNED - POSSEDE 3.325 2.590 1,170 1.420 305 405 25 
RENTED + LOUE. 3.185 1,595 1.215 375 780 800 15 

RIVIERE-DU-LOUP. C.. QUE 3.135 2.110 1,525 585 125 880 20 
OWNED -- POSSEDE ... 1,660 1.215 790 425 20 420 5 

- RENTED - LOUE 1,475 895 730 160 105 455 15 

ROUYN. C.. QUE... 4.615 2.985 1.125 1.865 280 1,295 50 
OWNED - POSSE 1,840 1.340 335 1.005 65 405 30 
RENTED -- LOUE 2,775 1,645 785 855 215 895 25 

ST. ALBERT, T. - V.. ALTA. - ALB. 2.680 2.635 165 2.470 10 25 10 
OWNED - POSSEDE... 2.305 2,280 35 2,240, 5 10 10 

. RENTED -- LOUE 380 360 130 225 5 15 5 

ST. BONIFACE, C.. MAN.. 13,355 12,025 2.575 9,450 895 240 200 
OWNED - POSSEDE 8.120 7,845 650 7.200 40 ns 110 
RENTED -- LOUE... 5.245 . 4.180 1.930 2.250 850 125 90 

ST-BRUNO-DE-MONTAR VILLE. V.. QUE. 3.855 3.370 425 2.945 225 245 15 
OWNED - POSSEDE … 3.035 2,820 225 2.600 95 115 5 
RENTED - 820 545 200 350 130 130 10 
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TABLE 51. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR INCORPORATED CITIES AND TOWNS AND OTHER 
MUNICIPAL SUBDIVISIONS OF 10.000 POPULATION AND OVER, 1971 
TABLEAU $1. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION. PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, CITES ET VILLES CONSTITUEES, ET AUTRES 
SUBDIVISIONS MUNICIPALES DE 10,000 HABITANTS ET PLUS, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 


PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 
- INSTALLED 
LOCALITY A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
- OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
LOCALITE SYSTEM HEATER 
STEAM OR - = 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME POELE 
- - DE ou 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 


CITY OR TOWN 
CITE OU VILLE . 1 


ST. CATHARINES, C., ONT. 32,805 30,255 7,880 22,380 780 1,415 355 
OWNED - POSSEDE.... 22,265 21.165 3,095 18,070 ‘ 225 715 155 
RENTED - LOUE 10.540 9.095 4,785 4,310 555 700 195 

STE-FOY, C., QUE... 18,475 14,240 6.800 7,440 3.385 * 795 55 
OWNED - POSSEDE. 8,255 7,590 1,735 5,855 330 300 35 
RENTED — LOUE 10,225 6.645 5.065 1,580 3,060 495 25 

ST-HUBERT, T. - V.. QUE 5.185 3,585 375 3.210 505 1,045 7 45 
OWNED - POSSEDE . 3,680 2,830 165 2.660 205 605 40 
RENTED — LOUE 1,505 755 210 $45 300 440 5 

ST-HYACINTHE, C., QUE... 6.995 3,335 1,855 1,480 735 2,900 20 
OWNED - POSSEDE. 2.125 1,755 695 1,065 120 245 $ 
RENTED - LOUE 4.870 1,585 1.165 420 615 2,650 20 

ST. JAMES - ASSINIBOIA, C.. MAN.. 19,580 18,490 ‘2475 16.015 535 , 345 215 
OWNED - POSSEDE. 13,825 13,350 505 12,850 80 240 155 
RENTED — LOUE 5.755 5.135 1,970 3.170 455 105 55 

ST-JEAN, C., QUE... 8.675 4,965 1.890 3,075 885 2,795 30 
OWNED - POSSEDE . 3.620 3,105 845 2,260 120 390 | 10 
RENTED — LOUE 5,050 1,855 1,040 815 770 2,405 20 

ST-JEROME. C.. QUE... 7,305 3.560 1.050 2.510 585 3.120 7 3 
OWNED - POSSEDE. 2.770 2,180 470 1,710 115 465 1S 
RENTED - LOUE 4,535 1,385 585 800 475 2,660 15 

ST. JOHN’S, C.. NFLD, - T.-N.. 20,305 13,505 6.895 6.610 2.130 ‘4430 . 240 
OWNED ~ POSSEDE. 11,920 8.760 4,205 4,555 520 ‘7 2.470 170 
RENTED - LOUE 8.385 4,750 2.695 2.050 1.610 1:960 765 

ST-LAMBERT, C.. QUE.. 5.430 4,910 3.120 1,790 245 260, . 20 
OWNED - POSSEDE . 3.225 3,110 1,600 1,515 60 40 15 
RENTED ~ LOUE.... 2.200 1,800 1,520 280 "185 215 ; - 

ST-LAURENT, C.. QUE.. 19,430 16,060 11,550 4,505 1,135 2,190 | 45 
OWNED — POSSEDE.. 6,570 6,050 3,205 2.845 200 , 310 F1 
RENTED - LOUE... 12.860 10,015 8.350 1,660 935 1,880 7 35 

ST-LEONARD, C., QUE.. 14,500 11,825 * 8,770 3.055 1,720 905 50 
OWNED — POSSEDE.. 5,380 4,830 3,095 1,735 275 265 ©. 20 
RENTED — LOUE. CATE 6.995 5.675 1,320 1,445 640 35 

STE-SCHOLASTIQUE, C.. QUE. 3.480 1,825 195 1,630 11s 1,420 ° 120 
OWNED = POSSEDE . 2.260 1,305 150 1,155 85 . 785 | 90 
RENTED - LOUE. 1,225 525 45 475 35 640 7 30 

STE-THERESE, C., QUE... 4,610 2.570 790 1,780 480 1,530 35 
OWNED -— POSSEDE.. 2.170 1,755 315 1,440 80 * 310 | 30 
RENTED — LOUE. 2.440 820 480 340 395 1,215 5 

ST. THOMAS, C. ONT. .... 8,050 7175 1,315 5,865 280 “. 470 . RS 
OWNED - POSSEDE vee 5.185 4910 . 490 4,420 15 125 80 
RENTED — LOUE... nee 2.860 2.270 825 1,445 205 345 45 

ST. VITAL, C. MAN 10,010 8.350 1.665 6.690 = ” 1230 280 | 145 
OWNED — POSSEDE.. 6,540 6,155 505 5.650 95 185° 110 
RENTED — LOUE 3,475 2,195 1,160 1,035 1.140 100 40 

SAINT JOHN, C. N.B, - N.-B. 23,985 15,885 10,155 5,725 295 7.655 150 
OWNED - POSSEDE.. 10,680 8.495 4.510 3,990 65 2,040 nr) 


RENTED - LOUE 13,305 7,390 5.650 1,740 225 * 5,610 “80 
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TABLE $1. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR INCORPORATED CITIES AND TOWNS AND OTHER 
. MUNICIPAL SUBDIVISIONS OF 10,000 POPULATION AND OVER, 1971 


TABLEAU 51. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D’OCCUPATION, PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, CITES ET VILLES CONSTITUEES, ET AUTRES 
SUBDIVISIONS MUNICIPALES DE 10,000 HABITANTS ET PLUS, 1971 ( 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 


PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 
_ INSTALLED 
LOCALITY : A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
_ OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
LOCALITE SYSTEM HEATER 
STEAM OR _ - 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME POELE 
_ - DE OÙ 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
QU A EAU CHAUD A DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 


CITY OR TOWN 
CITE OU VILLE 


SARNIA, C., ONT 16.950 14,535 2.920 11.610 1,310 905 205 
OWNED -— POSSEDE .. 11,345 10,500 1,270 9,230 315 430 100 
RENTED — LOUE 5,605 4,030 1.655 2.375 995 470 105 

SASKATOON, C., SASK. 38.615 37,005 7,020 29,985 615 675 325 
OWNED - POSSEDE .. 22,945 22.250 1.120 21,130 80 420 200 
RENTED - LOUE 15.670 14,755 5.895 8.860 540 255 125 

SAULT STE. MARIE, C. ONT.. 20,890 17,670 4.600 13.070 1,355 1,540 335 
OWNED - POSSEDE .. 14,760 12.825 2.430 10.395 755 1,05 170 
RENTED — LOUE. 6.125 4,840 2.170 2.670 605 525 160 

SEPT-ILES, C., QUE. ...... : we 5,625 4.430 2.760 1.670 690 505 5 
OWNED — POSSEDE .. 2.850 2.365 4,210 1.150 215 265 - 
RENTED - LOUE 2.775 2.065 1,550 520 470 235 - 

SHAWINIGAN, C.. QUE... wee 7,500 4.025 2.365 1,660 205 3.245 25 
OWNED - POSSEDE . 2.460 2.010 790 1.220 70 370 10 
RENTED - LOUE 5.040 2.015 1,575 435 . 140 2.880 15 

SHAWINIGAN-SUD, T. - V.. QUE. 2,800 1,895 800 1,095 155 740 10 
OWNED —- POSSEDE.. 1,750 1,425 520 910 85 230 15 
RENTED - LOUE 1,050 470 275 190 70 510 - ( 

SHERBROOKE, C., QUE... 22.690 17,350 11,595 5.750 385 4,860 95 
OWNED — POSSEDE .. 8.140 7,590 3.785 3.810 25 490 30 
RENTED — LOUE. 14,545 9,755 7.815 1.940 355 4,365 65 

SILLERY, C.. QUE 3,445 2.975 2.255 725 150 285 30 
OWNED - POSSEDE .. 2.250 2.055 1,490 565 85 90 25 
RENTED -- LOUE 1.195 920 765 155 70 205 - 

SIMCOE, T. - V., ONT... 3.545 2.635 520 2.120 200 675 40 
OWNED — POSSEDE .. 2,200 1.850 235 1.610 80 235 30 
RENTED - LOUE 1,350 790 280 505 Hd 440 10 

SOREL, C. QUE. ........4 5.075 2.480 945 1,530 715 1,865 15 
OWNED - POSSEDE .. 2,500 1,730 495 1,235 180 585 s 
RENTED — LOUE 2,580 750 455 295 535 1,280 15 

STRATFORD, C.. ONT... 7,650 6.625 1.315 ‘ 5.310 620 250 155 
OWNED - POSSEDE.. 5.025 4,495 375 4,120 300 155 70 
RENTED - LOUE 2.630 2.130 935 1,195 315 95 90 

SUDBURY. C.. ONT. ....: 24,460 20,810 7,290 13.520 1,990 1,215 450 


OWNED - POSSEDE.. . 13,335 11.640 2.565 9.075 1,135 410 145 
+ RENTED - LOUE... ne sees 14,120 9,170 4,720 4,445 855 800 300 
SWIFT CURRENT, C. SASK.... 4,690 4.420, 790 3,630 35 220 20 
OWNED - POSSEDE.. 2.785 2.670 145 2.525 5 100 10 
RENTED ~ LOUE 1,905 1,745 645 1,105 25 115 15 
SYDNEY, C. N.S. - N.-E.. 8,025 6.545 4,025 2.515 165 1,220 100 
OWNED -— POSSEDE . 5.330 4,685 2,725 1,965 50 540 50 
RENTED - LOUE 2,695 1,855 1,300 555 . 110 685 45 
THETFORD MINES, C. QUE... 5.715 3.965 1.040 2,925 290 1,430 35 
OWNED -— POSSEDE . 3.505 2.970 610 2.355 125 395 20 
RENTED — LOUE... 2,205 995 425 575 160 1,035 15 
THOMPSON, C., MAN... 4.765 3.265 540 2.720 1,370 45 80 
OWNED - POSSEDE 1,920 1,620 15 1,605 230 25 40 
RENTED - LOUE 2.840 1,640 525 LUS 1,140 20 35 
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TABLE 51. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR INCORPORATED CITIES AND TOWNS AND OTHER 


MUNICIPAL SUBDIVISIONS OF 10.000 POPULATION AND OVER, 1971 


TABLEAU 51. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D‘OCCUPATION, PAR PRINCIPAL SYSTÈME DE CHAUFFAGE, CITES ET VILLES CONSTITUEES, ET AUTRES 


SUBDIVISIONS MUNICIPALES DE 10.000 HABITANTS ET PLUS, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 


PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 

LOCALITY A VAPEUR, A EAU CHAUDE 
- OU A AIR CHAUD 
LOCALITE 

STEAM OR 

HOT WATER HOT AIR 
A VAPEUR A AIR 
OU A EAU CHAUD 
CHAUDE 


CITY OR TOWN 
CITE OU VILLE 
THOROLD, T. - V.. ONT.. 4,150 3.790 910 2.885 
OWNED — POSSEDE 3,235 3.030 575 2.455 
RENTED — LOUE... 915 755 330 430 
THUNDER BAY. C. ONT. 31,270 27.475 4,040 23,435 
OWNED - POSSEDE.. 22.825 20,535 1,660 18,875 
RENTED -- LOUE 8,445 6,945 2,380 4.555 
TIMMINS, T.- V.. ONT. 7,860 6,135 1,725 4.415 
OWNED ~ POSSEDE .. 4.430 3.730 775 2.955 
RENTED -- LOUE 3.430 2.410 950 1.460 
TORONTO, C.. ONT........, 224,395 205,420 114.420 94,000 
OWNED - POSSEDE.. 93.815 90.370 34.995 55.375 
RENTED — LOUE 130,580 115,055 79,425 35.630 
TRACY, T.- V.. QUE... 2,855 1.915 380 1,535 
OWNED - POSSEDE 1,845 1,545 250 1,295 
RENTED - LOUE 1.005 365 125 240 
TRAIL. C. B.C, - C.-B 3.550 3.030 475 2,560 
OWNED - POSSEDE .. 2.325 2.095 170 1.925 
RENTED -- LOUE 1,225 940 305 635 
TRANSCONA. C. MAN... 5.795 5.515 515 5.000 
OWNED - POSSEDE.. 4,765 4,660 210 4.445 
RENTED -— LOUE 1,030 860 300 555 
TRENTON, T. - V.. ONT. 4.210 3,15 670 2.445 
OWNED — POSSEDE . 2.475 1,930 210 1,720 
RENTED ~ LOUE 1,735 1,185 460 720 
TROIS-RIVIERES, C.. QUE.. 15.510 8.480 3.765 4.715 
OWNED -— POSSEDE.. 5.785 4.815 1.315 3.500 
RENTED ~ LOUE 9,725 3,665 2.455 L215 
TRURO, T. - V,, N.S. - N.-E 4.025 3.625 1.245 2.375 
OWNED - POSSEDE . 2.270 2,075 440 1,635 
RENTED — LOUE... . 1.750 1,550 800 740 
VAL-D'OR. T, - V.. QUE... 4,465 3.055 1,395 1,660 
OWNED - POSSEDE .. 1,980 1,590 $25 1,070 
RENTED - LOUE. 2.485 1,460 870 590 
VALLEYFIELD (SALABERRY-DE-)}, C.. QUE... 8.275 4,315 1,305 3.015 
OWNED - POSSEDE : 3.815 3.015 NS 2,295 
RENTED = LOUE inner 4,465 1,300 590 710 
VANCOUVER, C., B.C, - C.-B. 153.295 139,145 52.945 86.195 
OWNED - POSSEDE wees 71,950 67,605 7,440 60,165 
RENTED -— LOUE. ccsscesesetesessseresnroneesesenneenenssestsenenss 81,340 71,545 45.505 26.030 
VANIER. C,, ONT 7,040 6.140 3.215 2,915 
OWNED - POSSEDE.. 2.020 1,800 505 1,295 
RENTED — LOUE. 5,025 4,335 2,720 1,620 
VAUGHAN. T, - V., ONT. 4,270 3.875 615 3.265 
OWNED - POSSEDE.. 3.250 3.060 415 2,640 
RENTED - LOUE. 1.015 820 200 625 
VERDUN, C., QUE......... wee 24.105 7,925 5.465 2.460 
OWNED - POSSEDE .. 3.405 2,325 1,400 920 
RENTED — LOUE 20.700 5.600 4.065 1.535 


INSTALLED 
ELECTRIC 
HEATING 

SYSTEM 


SYSTEME 
DE 


CHAUFFAGE 


A 


ELECTRICITE 


STOVE OR 
SPACE 
HEATER 


FOURNAISE 
DE 
PLANCHER 
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TABLE 51. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR INCORPORATED CITIES AND TOWNS AND OTHER 
MUNICIPAL SUBDIVISIONS OF 10,000 POPULATION AND OVER, 1971 


TABLEAU 51. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D’OCCUPATION, PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, CITES ET VILLES CONSTITUEES, ET AUTRES 


SUBDIVISIONS MUNICIPALES DE 10.000 HABITANTS ET PLUS, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 
PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 


INSTALLED 
LOCALITY A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
_-- OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
LOCALITE SYSTEM HEATER 
STEAM OR - ~ 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME POELE 
- - DE ou 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 


CIFY OR TOWN : . 
CITE OU VILLE 
VERNON. C., B.C. - C.-B.. 4.165 3,395 455 2,940 330 305 
OWNED - POSSEDE.. 2,675 2.260 105 2.155 . 145 185 
RENTED ~ LOUE.... 1,490 1,130 345 785 185 125 
VICTORIA, C.. B.C. - C.-B... 24,670 19,545 8,350 11,195 3.480 1,300 
OWNED - POSSEDE 9.270 8.010 965 7.045 450 630 
RENTED -- LOUE... 15.405 11,540 7,390 4.155 3.030 665 
VICTORIAVILLE, T. - V.. QUE. 5.945 4,080 1.580 2.505 365 1,445 
OWNED - POSSEDE.. . 3,020 2.575 795 1,780 us 310 
RENTED — LOUE... sise 2.930 1,505 785 720 250 1,140 
WALLACEBURG. T, - V. ONT. 3.195 1,650 410 1,235 | 100 1,350 
OWNED - POSSEDE = 2.330 1,380 330 1,050 70 805 
RENTED — LOUE... 865 270 80 185 35 545 
WATERLOO, C., ONT.... 10,830 9,845 2,900 6.955 810 50 
OWNED - POSSEDE .. 6,465 6.130 650 5.475 220 10 
RENTED — LOUE 4,365 3.720 2.245 1.475 585 40 
WELLAND. C., ONT 12,805 10,915 2.615 8,300 550 1,145 
OWNED — POSSEDE .. 9,070 8,185 1,460 6,725 125 635 
RENTED ~ LOUE 3.735 2,730 1,155 1,575 425 510 
WEST KILDONAN, C. MAN... 7,105 6.670 1.020 5.645 225 : 95 
OWNED -— POSSEDE.. 5.535 5.375 350 5.020 15 65 
RENTED - LOUE 1.575 1,295 675 625 200 35 
WESTMOUNT, C. QUE. 8.160 7,595 6.615 980 360 . 145 
OWNED - POSSEDE 3.175 3.090 2,895 190 20 45 
RENTED - LOUE 4,980 4,505 3,720 785 350 105 
WHITBY, T. - V.. ONT... 6,605 5.695 810 4.890 635 225 
OWNED - POSSEDE.. 4,770 4,405 335 4,070 240 105 
RENTED — LOUE... 1.840 1.290 475 820 400 125 
WHITCHURCH - STOUFF VILLE, 3,105 2,600 405 2.195 235 + 245 
OWNED -— POSSEDE 2.385 2.045 220 1,825 165 155 
RENTED - LOUE 715 555 180 375 70 90 
WHITEHORSE, C.. YUKON nier 3,255 2.725 690 2.035 145 340 
OWNED — POSSEDE ss 1,575 1,300 180 1.130 25 215 
RENTED -— LOUE 1,680 1,415 510 910 His 25 
WHITE ROCK, C. B.C. - C.-B... 4.130 3.300 790 2.510 240 525 
OWNED — POSSEDE 2,640 2.160 165 1,995 125 310 
RENTED - LOUE 1.490 1.140 625 515 115 210 
WINDSOR, C.. ONT... 59,655 47,605 9.485 38,120 4.555 6,625 
OWNED - POSSEDE . 40,345 - 35,015 3,970 31,050 1.180 3.540 
RENTED - LOUE 19,310 12.590 5.515 7,070 3,375 3,085 
WINNIPEG, C.. MAN... 83.840 78.135 28.515 49,620 3.190 920 
OWNED — POSSEDE 39.515 38.050 6.740 31.310 : 350 405 
RENTED - LOUE 44,320 40,080 21,775 18.310 2.840 sis 
WOODSTOCK, C.. ONT.... 7.935 6.935 930 ~ 6.005 445 430 
OWNED — POSSEDE 5.235 4,875 310 4,560 140 135 
‘ RENTED — LOUE 2,700 2,060 615 1.440 305 290 
YORKTON. C.. SASK. 4,125 3.895 695 3,195 55 140 
OWNED - POSSEDE.. 2,595 2,450 160 . 2.290 20 100 
RENTED - LOUE 1,530 1,440 535 905 35 45 
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TABLE 51. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR INCORPORATED CITIES AND TOWNS AND OTHER 
MUNICIPAE SUBDIVISIONS OF 10.000 POPULATION AND OVER. 1971 


TABLEAU 51. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION., PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, CITES ET VILLES CONSTITUEES, ET AUTRES 


SUBDIVISIONS MUNICIPALES DE 10,000 HABITANTS ET PLUS, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 
PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 


INSTALLED 
LOCALITY A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
_ . OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
LOCALITE SYSTEM HEATER 
STEAM OR _ - 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME POELE 
- - DE OU 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 


OTHER MUNICIPAL SUBDIVISIONS 
AUTRES SUBDIVISIONS MUNICIPALES 


ANCASTER, TWP., ONT. 4.000 3.740 290 3.455 75 155 
OWNED -— POSSEDE 3.610 3,430 240 3.190 75 80 
RENTED — LOUE 390 310 45 260 5 70 

ANNAPOLIS, MUN. N.S. - N.-E. 4,925 2.830 455 2.380 35 1,920 
OWNED — POSSEDE 4,050 2,280 390 1,890 20 1.620 
RENTED - LOUE 875 555 65 490 10 305 

ANTIGONISH, MUN. N.S. - N.-E. 2,310 1,195 75 1,120 40 1,020 
OWNED - POSSEDE 2,065 1,080 60 1.020 35 895 
RENTED = LOUE 245 Hs 1S 100 10 120 

87, BONNYVILLE, MUN. ALTA. - ALB... 2.350 1,895 15 1,875 5 400 
OWNED - POSSEDE 960 575 10 570 - 340 
RENTED - LOUE 1,390 1,320 10 1,310 5 55 

BURNABY, MUN., B.C. - C.-B 38.670 34,830 8.685 26.145 1,610 1,740 
OWNED - POSSEDE 23.860 22.245 1.320 20,925 370 915 
RENTED — LOUE 14,810 12,585 7,360 5.220 1,240 825 

CAMPBELL RIVER, MUN. B.C. - C.-B... 2,850 1,925 215 1.705 375 500 
OWNED -— POSSEDE 1,930 1,495 85 1,415 130 270 
RENTED — LOUE 925 430 135 290 250 225 

CAPE BRETON. MUN. N.S. - N.-E 9,025 5.630 1,805 3.825 85 3,115 
OWNED ~— POSSEDE 7,920 5.015 1,580 3.435 50 2,700 
RENTED — LOUE 1,100 610 225 390 35 420 

CHARLESWOOD, MUN. MAN... 3.130 2.890 170 2,725 125 80 
OWNED — POSSEDE 2.720 2,570 140 2.435 75 : 40 
RENTED — LOUE 410 . 320 30 285 45 35 

CHILLIWHACK, MUN. B.C. - C.-B 6.250 4,855 280 4.580 210 + 1,100 
OWNED — POSSEDE 4,530 3.665 160 3,500 140 660 
RENTED — LOUE 1,715 1,190 (RE) 1,075 65 435 

CHINGUACOUSY. TWP., ONT... 7,615 6,855 505 6.355 545 170 
OWNED - POSSEDE 6,550 5.930 205 . 5.725 510 70 
RENTED — LOUE... 1,070 930 300 625 35 100 

COLCHESTER, MUN.., N.S, - N.-E. 6.355 4.175 520 3.645 75 ‘ 1,985 
OWNED — POSSEDE 5,400 3.605 360 3.245 55 1,640 
RENTED — LOUE... 955 570 160 405 20 350 

COQUITLAM, MUN. B.C. - C.-B. 13.270 11.835 1.690 10,145 645 605 
OWNED — POSSEDE we 9,885 9.330 380 8.950 135 285 
RENTED — LOUE... en 3.380 2.505 1.305 1.195 505 325 

CUMBERLAND, MUN., N3S, - N.-E 4.600 2.415 HIS 2,300 15 2,035 
OWNED — POSSEDE 4.095 2.185 105 2.075 15 1:770 
RENTED — LOUE...... 510 230 10 220 - 265 

DARLINGTON, TWP.. ONT.. 2.700 2.290 210 2.080 155 235 
OWNED - POSSEDE wn 2.315 1,985. 145 1,835 150 . 3 455 
RENTED — LOUE... 385 305 65 240 a) ar) 

DELTA. MUN., B.C. - C.-B. 12.060 10,840 910 9,930 465 600 
OWNED — POSSEDE 10,020 9.305 500 8.805 275 315 
RENTED - LOUE 2.040 1,535 405 1,130 190 280 

EAST HANTS, MUN. N.S. - NE, 3,030 1,930 130 1,800 40 995 
OWNED - POSSEDE 2,590 1,670 85. 1,585 30 835 
RENTED - LOUE 440 260 45 215 10 155 . 
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TABLE 5t. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR INCORPORATED CITIES AND TOWNS AND OTHER 
MUNICIPAL SUBDIVISIONS OF 10,000 POPULATION AND OVER, 1971 
TABLEAU 51. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, CITES ET VILLES CONSTITUEES, ET AUTRES 
SUBDIVISIONS MUNICIPALES DE 10,000 HABITANTS ET PLUS, 1971 
PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 
PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 


| INSTALLED 
LOCALITY A VAPEUR, À EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
_ OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
LOCALITE SYSTEM HEATER 
STEAM OR - - 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME POELE 
- ~ DE ou 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 


OTHER MUNICIPAL SUBDIVISIONS 
AUTRES SUBDIVISIONS MUNICIPALES 


ESQUIMALT, MUN. B.C. - C.-B. 4,005 3.040 635 2.405 640 280 40 
OWNED - POSSEDE 2,190 1,815 180 1.635 200 145 35 
RENTED — LOUE... nn 1.815 1,225 460 770 445 135 10 

ESSA, TWP., ONT. 2,830 2,335 165 2,170 115 300 85 
OWNED - POSSEDE 1,290 1,020 70 950 65 175 35 
RENTED — LOUE 1,535 1,310 90 1,220 50 130 50 

ETOBICOKE, B., ONT... 82,290 79,110 28.960 50.150 2,395 355 435 
OWNED - POSSEDE 51.440 50,325 7,370 42,955 665 210 235 
RENTED — LOUE 30,850 28,780 + 21,590 7,190 1,730 140 200 

FORT GARRY, MUN. MAN nine 7,075 6.360 895 5,465 $00 165 50 
OWNED — POSSEDE 5.085 4,860 320 4,540 80 Ho 40 
RENTED - LOUE 1.985 - 1,500 575 920 : 420 55 15 

GEORGINA, TWP.. ONT.. 4,570 2.415 195 2,215 1,020 1,055 80 
OWNED - POSSEDE 3.765 2,085 150 1,935 825 790 60 
RENTED — LOUE 800 325 45 280 190 265 20 

GLOUCESTER, TWP., ONT... 8.625 7,985 545 7,440 | 220 365 45 
OWNED - POSSEDE 6.245 5.890 300 5,590 t40 190 30 
RENTED — LOUE 2,380 2,100 245 1,855 85 175 20 

HALIFAX, MUN,, N.S, - N.-E.. 18,245 12.910 PAIE) 10.795 330 4.870 140 
OWNED - POSSEDE 14,570 10.560 1,560 9,000 265 3,635 HES 
RENTED — LOUE 3.670 2.350 550 1,800 60 1,235 25 

17. LD. MUN., ALTA, - ALB 2.590 880 10 870 - 1,585 120 
OWNED — POSSEDE 2.150 715 "5 710 5 1,325 110 
RENTED — LOUE 440 165 5 160 ‘. 260 15 

INNISFIL, TWP., ONT. 2,995 1,820 90 1.735 590 525 60 
OWNED - POSSEDE 2.545 1,560 60 1.495 540 400 4 
RENTED — LOUE 450 260 25 235 55 120 : 20 

INVERNESS, MUN.. N.S, - N.-E. 3.965 1,835 310 1,525 35 1,995 105 
OWNED — POSSEDE 3.530 1,675 280 . 1,395 25 1,740 90 
RENTED - LOUE 435 155 25 130 10 255 10 

KILDONAN, NORTH, MUN.. MAN 5.075 3.915 735 3,180 1,055 60 50 
OWNED — POSSEDE. 2.895 2.780 90 2.695 55 35 "35 
RENTED -— LOUE 2,175 1,135 645 490 1,005 25 15 

KING, TWP., ONT. 3,400 2.915 340 2.570 170 295 20 
OWNED — POSSEDE . 2.775 2.420 275 2,150 150 185 15 
RENTED — LOUE 625 495 70 425 20 105 5 

KINGS, MUN. NS. - N.-E 9.215 5.875 925 4,945 100 3.030 215 
OWNED -— POSSEDE 6,480 4.010 740 3.270 65 2,215 190 
RENTED — LOUE 2.735 1,865 190 1,675 30 815 25 

KINGSTON, TWP.. ONT.. 4,335 3.460 265 3,195 640 205 30 
OWNED - POSSEDE. 3,575 2.985 200 2.785 . 435 135 25 
RENTED — LOUE 765 475 65 410 205 75 5 

KITIMAT, MUN., B.C, - C.-B... 3,030 2,660 650 2,015 340 20 15 
OWNED -— POSSEDE . 1.925 1,745 290 1,460 160 15 10 
RENTED - LOUE 1,105 9t0 360 550 185 5 5 

LANGLEY, MUN. B.C. - C.-B.. 6,360 4,550 270 4.275 270 1,370 170 
OWNED — POSSEDE. 5,140 3.910 235 3.670 220 900 110 
RENTED — LOUE 1,220 640 35 605 45 475 60 
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TABLE $1. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR INCORPORATED CITIES AND TOWNS AND OTHER 
MUNICIPAL SUBDIVISIONS OF 10,000 POPULATION AND OVER, 1971 


TABLEAU 51. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, CITES ET VILLES CONSTITUEES, ET AUTRES 
SUBDIVISIONS MUNICIPALES DE 10.000 HABITANTS ET PLUS, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 


PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 
- INSTALLED 
LOCALITY . A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
- OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
LOCALITE SYSTEM HEATER 
STEAM OR - 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME 
- - DE 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 


OTHER MUNICIPAL SUBDIVISIONS 
UT 


AUTRES SUBDIVISIONS MUNICIPALES 

LEDUC, COUNTY NO, 25, ALTA. - ALB... 2.755 1910 45 1.870 10 725 HIS 
OWNED - POSSEDE . 2.415 1.690 40 1,650 - 635 85 
RENTED - LOUE... 340 220 5 215 10 90 30 
LUNENBURG. MUN. N.S. - N.-E.. 5.700 2.800 195 2.605 | 170 2.530 205 
OWNED - POSSEDE 5.195 2.600 175 2.420 155 2.250 195 
RENTED - LOUE 505 200 20 175 15 : 285 10 
MAPLE RIDGE, MUN., B.C, - C.-B... 7,420 5.470 640 4,830 350 1,425 175 
OWNED - POSSEDE.. 5.545 4.410 295 4.115 195 810 130 
RENTED -- LOUE 1.880 1.065 350 75 160 615 4 
MATSQUI, MUN., B.C. - C.-B... 6.425 5.225 455 4,770 210 840 150 
OWNED - POSSEDE . 4.915 4,155 225 3.930 145 510 110 
RENTED - LOUE 1,505 1,070 230 845 60 325 45 
MISSION, MUN., B.C, - C.-B.. 3.070 2,295 240 2,050 135 560 80 
OWNED - POSSEDE sees 2,305 1.835 145 1.695 65 340 60 
RENTED — LOUE... rete rece eenceesscasetenneecneseeeeseseses 765 455 100 360 70 220 20 
NEPEAN, TWP, ONT. ccccscctesstesesrecerecsssnersssnersesscnesneratencaeeee 16,780 15.110 1,310 13,800 1,465 135 75 
OWNED - POSSEDE 11.015 10.070 385 9.690 835 65 45 
) RENTED — LOUE 5.770 5.040 925 4,110 635 65 25 
NORTH COWICHAN, MUN., B.C, - C.-B. 3.495 2.395 185 2,205 320 690 90 
OWNED - POSSEDE .. 2.705 2,060 140 1.925 235 . 415 50 
RENTED -- LOUE 730 335 -50 285 85 275 35 
NORTH VANCOUVER, MUN.. B.C. - C.-B. 15.605 14,560 2.035 12.525 360 530 150 
OWNED -— POSSEDE 13.270 12.620 1,045 11,570 230 290 130 
RENTED - LOUE... 2,335 1.945 985 955 130 240 25 
OAK BAY, MUN. B.C, - C.-B... 6.655" 5.820 1,960 3.860 620 135 80 
OWNED ~— POSSEDE . 4,845 4.480 1.085 3.390 200 100 70 
RENTED — LOUE 1.815 1,345 875 465 420 35 10 
PARKLAND, COUNTY NO. 31, ALTA. - ALB. 3,205 2.245 75 2.170 5 840 115 
OWNED - POSSEDE .. 2,590 1.845 70 1,775 Le 650 » 100 

\ RENTED - LOUE 615 400 - 395 5 190 15 
PICKERING, TWP.. ONT.. 7,805 6.965 440 6,530 325 440 80 
OWNED — POSSEDE . 6.695 6.080 345 5.735 305 255 50 
RENTED -- LOUE Lads 885 100 790 15 . 185 30 
PICTOU, MUN. N.S. - NE... 4,765 2.815 470 2,340 40 1,835 75 
OWNED - POSSEDE.. . 4,255 2,520 415 2.110 35 1,630 60 
RENTED — LOUE... eennnnennns 510 290 60 230 5 200 10 
POWELL RIVER, MUN. B.C. - C.-B, 3.930 2.945 300 2,650 425 475 80 
OWNED - POSSEDE 2.920 2.445 135 2.310 190 220 60 
RENTED - LOUE 1.010 505 160 345 230 255 20 
RED DEER, COUNTY NO, 23, ALTA, - ALB 3.425 2.720 105 2.615 - 610 90 
OWNED - POSSEDE .. 2.735 2.195 60 2.135 - 475 65 
RENTED - LOUE 685 525 50 480 - 135 25 
RICHMOND, MUN. B.C. - C.-B 16.940 14,945 1.655 13.290 710 1.070 215 
OWNED - POSSEDE . 13.025 11.860 570 11.295 385 615 160 
RENTED -- LOUE 3.915 3.085 1.090 2.000 325 460 45 
RICHMOND, MUN. NS, - N.-E 2.890 1,535 200 1,340 40 1.270 45 
OWNED - POSSEDE 2.595 1.380 140 1.240 25 1,150 35 
RENTED -- LOUE..... 295 155 55 100 18 WS 10 
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TABLE 51. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR INCORPORATED CITIES AND TOWNS AND OTHER 
MUNICIPAL SUBDIVISIONS OF 10.000 POPULATION AND OVER, 1971 


TABLEAU 51. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, CITES ET VILLES CONSTITUEES, ET AUTRES 


SUBDIVISIONS MUNICIPALES DE 10,000 HABITANTS ET PLUS, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 
PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 


‘ INSTALLED 
LOCALITY A VAPEUR, A EAU CHAUDE : ELECTRIC STOVE OR 
- OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
LOCALITE SYSTEM HEATER 
STEAM OR - - 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME POELE 
- - DE ou 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 


OTHER MUNICIPAL SUBDIVISIONS 
AUTRES SUBDIVISIONS MUNICIPALES 


44. ROCKY VIEW. MUN. ALTA. - ALB... 2.755 2,385 135 2,250 5 290 
OWNED - POSSEDE.. 2,135 1,900 120 1,780 - 180 
RENTED -— LOUE 620 485 20 470 5 115 

SAANICH, MUN. B.C. - C.-B. 19.575 16.395 2.085 14,305 1,830 1,125 
OWNED - POSSEDE 15.855 13.965 1,205 12,765 1,005 705 
RENTED — LOUE 3.715 2.425 ‘ 880 1,540 830 420 

ST. JOHN’S AREA. NFLD. - T.-N.. 3.815 1.945 560 1,385 140 1,655 
OWNED - POSSEDE 3.065 1,590 460 1,135 110 1,295 
RENTED -- LOUE 750 350 105 250 35 360 

SALTFLEET, TWP. ONT. 4.865. 4,170 530 3.645 135 475 
“OWNED - POSSEDE 4,020 3.565 345 3.220 105 275 
RENTED - LOUE. 840 605 180 425 30 200 

SANDWICH WEST, TWP.. ONT 3.050 2,250 315 ‘ 1,935 345 395 

“OWNED  POSSEDE . 2.685 2.065 255 1,855 300 265 
RENTED LOUE 360 185 60 120 45 125 

SARNIA. TWP., ONT.. . 2.650 2.100 345 1,755 100 ais 
OWNED - POSSEDE ° 2.225 1,860 | 290 1,570 95 235 
RENTED LOUE 430 240 ° 55 185 - 185 

SCARBOROUGH. B.. ONT. 91,535 86.540 27,000 59,540 3.995 415 
OWNED .- POSSEDE .. 58.010 55,425 5.385 50,040 2,025 230 
RENTED - LOUE 33.525 31,110 21,615 9,500 1,975 185 

SIDNEY. TWP. ONT. 2.985 2,490 185 2.300 105 +345 
OWNED .- POSSEDE.. : 1,725 1,355 80 1.280 95 240 
RENTED LOUE... vee 1,255 1.130 10 1,020 10 100 

STRATHCONA. COUNTY NO. 20, ALTA. - ALB 6.275 5,790 225 5,560 1S 400 
OWNED . POSSEDE.. 5.240 4.875 130 4,745 15 295 
RENTED LOUE 1,035 9ts 95 815 5 105 

90. STURGEON, MUN. ALTA. - ALB.. tee 2.345 1.950 70 1,880 10 295 
OWNED ~ POSSEDE.. 1.565 1.310 $5 1,250 - 195 

* RENTED - LOUE 775 640 1S 625 5 95 

SURREY. MUN. B.C, - C.-B 26.940 21.740 2.030 19,710 1,010 3,555 
OWNED - POSSEDE.. 21,080 17,800 870 16,930 675 2.175 
RENTED -- LOUE 5.855 3.940 1,155 2.785 335 1.385 

TECK, TWP., ONT 4,720 3.065 1,155 1,905 245 1,295 
OWNED - POSSEDE.. sees 2,525 1,790 395 1,400 155 530 
RENTED — LOQUE,Q...cccseserereessctesesereceersseserecesssarsecensssenesonenes 2.195 1,270 765 510 90 765 

VALLEY EAST. TWP... ONT. nn 3.725 3.150 125 3.025 290 235 
OWNED - POSSEDE .. 2.995 2.585 - 65 2,520 230 135 
RENTED - LOUE 735 565 65 505 60 100 

WEST HANTS, MUN. N.S. - N.-E.... 2.940 1.585 225 1,355 25 1.260 
OWNED - POSSEDE 2.535 1.425 215 1,215 20 1,025 
RENTED -- LOUE 405 160 10 145 5 235 

WEST VANCOUVER, MUN.. B.C. - C.-B. 11.740 10,560 2.585 7,970 920 190 
OWNED - POSSEDE.. 8.095 7.855 890 6.970 130 70 
RENTED -- LOUE 3.640 2,705 1.700 1,005 795 120 

YORK, B., ONT. 46.525 - 44,065 23.115 20,950 1,520 425 
OWNED - POSSEDE . 23.935 23,055 7.860 15,195 320 275 
RENTED - LOUE. 22.590 21.005 15.255 5.745 1.205 150 


\ 
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TABLE $1. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR INCORPORATED CITIES AND TOWNS AND OTHER 
MUNICIPAL SUBDIVISIONS OF 10,000 POPULATION AND OVER, 1971 
TABLEAU SL. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION. PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, CITES ET VILLES CONSTITUEES, ET AUTRES 
| SUBDIVISIONS MUNICIPALES DE 10,000 HABITANTS ET PLUS, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 


PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 
- INSTALLED 
LOCALITY A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
_ OU A AIR CHAUD HEATING 
LOCALITE SYSTEM 
STEAM OR - 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME 
1 = - DE 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A. DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 


OTHER MUNICIPAL SUBDIVISIONS 
AUTRES SUBDIVISIONS MUNICIPALES 


YORK, EAST, B.. ONT.. 38.270 36.255 23.225 13.025 1.645 130 240 
OWNED - POSSEDE. ” 18,950 18,615 8,505 10.110 125 70 140 
RENTED —- LOUE... 19,320 17,645 14,720 2.920 1.520 60 100 

YORK, NORTH, B., ONT. 146.160 137.890 56.990 80,900 6.615 555 1.100 
OWNED — POSSEDE, 74,910 71,990 8.300 63,695 1.945 | 280 695 


RENTED — LOUE 


71,250 65,905 48.695 17,210 4.670 275 400 
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TABLE 52. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 
URBANIZED CORE AND FRINGE, 1971 
TABLEAU 52. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 
NOYAU URBANISE ET BANLIEUE, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 


PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 
— INSTALLED 
CENSUS METROPOLITAN AREA A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
- OU A AIR CHAUD HEATING : 
REGION METROPOLITAINE DE RECENSEMENT SYSTEM l 
STEAM OR _ 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME 
_ - DE 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 
CALGARY, ALTA. - ALB... 121,100 113.720 20,765 92.955 2,375 3.865 1,145 | 
OWNED — POSSEDE.. 68.845 66,640 2,735 63,905 265 1,450 485 
RENTED ~ LOUE... 52,260 47,080 18,025 29.050 2,105 2.415 655 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE. 121.100 113,720 20.765 92,955 2,375 3,860 1,145 
OWNED - POSSEDE.. 68,845 66,640 2,735 63.905 265 1,450 490 
RENTED — LOUE 52.255 47,080 18.030 29,050 : 2,110 2,415 660 
CHICOUTIMI - JONQUIERE, QUE 29.705 19,160 6.210 12,950 2.995 7,330 215 
OWNED -— POSSEDE.. 16.035 12,890 3.090 9,800 835 2.180 130 
RENTED — LOUE 13.665 6,270 3.115 3,155 2.160 5,145 85 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE. 24,875 16,415 5.555 10,860 2.385 5,925 150 
OWNED - POSSEDE.. 13.515 11,105 2,735 8,370 645 1,680 90 
RENTED — LOUE 11,360 5.315 2.825 2.490 1,740 4,245 65 
FRINGE - BANLIEUE.... 4,830 2.745 650 2.095 605 1,410 65 
OWNED -— POSSEDE.. 2,525 1,785 355 1,430 190 505 45 
RENTED — LOUE 2,305 960 295 665 420 905 20 
EDMONTON, ALTA. - ALB.. 144,510 136,455 29.405 107,050 2.805 3,935 1,310 
OWNED — POSSEDE.. 79,885 77,090 2,445 74,650 370 1,805 610 
RENTED — LOUE... 64.625 59,365 26,960 32,400 2.435 2,120 700 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE. 134,795 127,835 28,880 98,955 2.770 3,050 t.t40 
OWNED — POSSEDE.. 72,130 70,085 2,270 67,810 365 1,190 490 
RENTED — LOUE 62.665 57,750 26.610 31,145 2.405 1,860 650 
FRINGE - BANLIEUE.... 9,710 8,620 530 8.095 35 880 170 
OWNED — POSSEDE.. 7.755 7,005 175 6.835 5 620 120 
RENTED — LOUE 1,960 1,610 355 1,260 30 260 50 
HALIFAX, N.S. - N.-E.. 59.505 51.825 23,960 27,865 2,565 4,795 315 
OWNED — POSSEDE.. 29,525 27,095 8,035 19,065 420 1,855 150 
RENTED — LOUE... 29.975 24,725 15.925 8.805 2,145 2,940 165 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 51.670 45,435 22,630 22,800 2,355 3.630 260 
OWNED — POSSEDE.. 23,400 21,960 7,095 14,865 245 1,100 95 
RENTED — LOUE... 28.270 23,475 15,535 7,940 2,105 2,530 165 
FRINGE - BANLIEUE.... 7,835 6,395 1,325 5.065 215 1,170 60 
OWNED -— POSSEDE.. 6,130 5.135 940 4,200 180 760 55 
RENTED — LOUE 1,705 . 1.255 390 865 40 410 5 
HAMILTON, ONT. ......000 146,255 134,110 35.310 98.800 5.095 5,195 1,850 
OWNED — POSSEDE.. 93,170 87,860 8,905 78,960 1,405 2.725 1.185 
RENTED — LOUE... $3,080 46,250 26,410 19,840 3,690 2,480 670 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE. 127,055 117,145 33.460 . 83,685 4,210 4,040 1,655 
OWNED — POSSEDE.. 77,040 73,175 7,635 65,540 840 2.000 1.025 
RENTED -— LOUE $0,010 43,970 25,825 18,145 3,365 2.045 635 
FRINGE - BANLIEUE.... 19,200 16,965 1,850 15,115 885 1,155 195 
OWNED — POSSEDE.. 16.130 . 14,685 1,265 13,415 565 725 165 
RENTED — LOUE 3,070 2,280 580 1,700 320 430 30 
KITCHENER, ONT 66.570 59,380 15,215 44,160 4,980 1,275 935 
OWNED — POSSEDE.. 39,975 37,690 3.675 34,010 1,240 490 560 
RENTED - LOUE 26,590 21,695 - 11,538 10,150 3,740 785 375 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE. 44,980 41,190 11,830 29,360 2.925 290 575 
OWNED ~— POSSEDE.. 26,425 25,370 2,500 22.870 595 125 335 
RENTED — LOUE 18.555 15.815 9.330 6.495 2.335 165 240 
FRINGE - BANLIEUE.... 21,590 18.190 3,390 14,805 2,050 985 355 
OWNED — POSSEDE.. 13,550 12.315 1,180 11,140 645 365 225 
RENTED — LOUE 8,035 5,875 2215 3,660 1,405 625 130 
LONDON, ONT. ...........0+ 87,160 78,510 18.775 59,735 4,115 3.505 1,025 
OWNED — POSSEDE.. 52,095 48,735 4,440 44,300 1,175 1,610 575 
RENTED ~ LOUE 35,065 29,775 14,335 15,440 2,940 1,890 460 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 69,150 63,060 16,495 46.565 3.300 2.040 755 
OWNED - POSSEDE.. 38,720 36,930 3.155 33,770 605 805 380 
RENTED — LOUE 30,435 26,130 13,340 12,795 2,690 1,235 380 
FRINGE - BANLIEUE.... 18.010 : 15,450 2.285 13,170 820 1.465 270 
OWNED -— POSSEDE.. 13.375 11,810 1,280 10,525 565 805 195 
RENTED — LOUE 4,630 3,640 1,000 2.645 250 660 75 
MONTREAL, QUE. .......... 805,435 506.675 283.590 223.085 66,335 226,665 5,760 
OWNED -— POSSEDE.. 283,920 238,715 83,405 155,310 12,510 31,185 1,510 


RENTED —- LOUE... we S20,515 267,960 200,185 67,780 53.825 195,480 4,250 
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TABLE 52. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 
URBANIZED CORE AND FRINGE, 1971 


TABLEAU 52. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 
NOYAU URBANISE ET BANLIEUE, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 
PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 


INSTALLED 
CENSUS METROPOLITAN AREA A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
_ OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
REGION METROPOLITAINE DE RECENSEMENT SYSTEM HEATER 
STEAM OR . — - 
HOT WATER HOT AIR. SYSTEME POELE 
- - DE ou 
A VAPEUR A AIR © CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 


URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE.. 754,845 471,850 278.050 193.800 62,825 214,825 5,345 
OWNED -— POSSEDE... 248,345 210,195 80.010 130.185 10,830 26,090 1,225 
RENTED - LOUE 506,500 261.655 198.040 63.615 51.995 188,735 CALE) 

FRINGE - BANLIEUE..... 50,595 34,820 5.540 29.285 3,515 11,840 410 
OWNED - POSSEDE 35.575 28,520 3.395 25,125 1,685 5.095 285 
RENTED - LOUE. 15.015 6.305 2.145 4,160 1.835 6.750 130 

OTTAWA - HULL, ONT., QUE 170.015 143,225 39,355 103.870 11,725 13,245 1,820 
OWNED - POSSEDE 85,700 76,455 7,810 68.650 3,075 5.465 700 
RENTED - LOUE 84,315 66,765 31,545 35.220 8.650 7,780 1115 

URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE.. 153,755 130.525 38.440 92.085 10,775 10,795 1,665 
OWNED -— POSSEDE 72,995 66.120 7,195 58.925 2,335 3.945 590 
RENTED - LOUE 80,760 64,405 31,245 33,160 8.435 6.845 1.070 

FRINGE - BANLIEUE 16.260 12,700 915 11.785 950 2.455 155 
OWNED - POSSEDE 12,705 10.335 615 9,725 740 1,520 110 
RENTED — LOUE 3.555 2.360 305 2,055 210 935 50 

ONTARIO (PART) 132.180 119,205 34,060 85.145 7.025 4,470 1.480 
OWNED - POSSEDE 64,080 60,595 5.940 54.655 1,360 1,615 510 
RENTED - LOUE 68.100 58.610 28.125 30,485 5,660 2,850 970 

URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 121,205 109,930 33.535 76,395 6,450 3,430 1,395 
OWNED —- POSSEDE. 55.175 52.960 5,595 47,370 845 920 450 
RENTED — LOUE 66.035 56,970 27,945 29,030 5.600 2.515 945 

FRINGE - BANLIEUE. 10.970 9,275 530 8.745 580 1,040 80 
OWNED - POSSEDE 8.905 . 7,635 350 7,290 51S 695 55 
RENTED — LOUE. 2.065 1.640 185 1,460 60 340 25 

QUEBEC (PART) 37.835 24.015 5.290 18.725 4.705 8.780 340 
OWNED -— POSSEDE 21,625 15.865 1,870 13.995 1,715 3.850 195 
RENTED - LOUE 16.210 8.150 3.420 4,730 2.985 4,930 150 

URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE. 32,550 20.595 4,905 15.690 4,325 7,365 265 
OWNED - POSSEDE 17,825 13,160 1,605 11,560 1,490 3,030 140 
RENTED - LOUE 14,725 7,435 3.300 4.130 2.835 4,330 + 125 

FRINGE - BANLIEUE.... 5.290 3.420 385 3,035 375 1,420 75 
OWNED - POSSEDE. 3,805 2.700 265 2.435 225 820 50 
RENTED — LOUE 1.490 720 120 600 155 590 25 

QUEBEC, QUE 127,240 84,895 46,680 38.210 15,175 26,585 585 
OWNED ~ POSSEDE. 53.600 : 43.890 14,605 29.285 3.140 6.275 295 
RENTED — LOUE 73,640 41,000 32,078 “+ + 8,930 12,035 20,315 290 

URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 111.265 74,260 43.860 30.400 13.725 22,815 ‘460 
OWNED — POSSEDE. 43.215 36.270 13.070 23,200 2.465 4.280 205 
RENTED — LOUE. 68.050 37.990 30.790 7.200 11,265 18,535 260 

FRINGE - BANLIEUE 15.975 10,635 2.825 7,810 1.445 3.770 125 
OWNED — POSSEDE. 10,385 7,625 1,535 6,085 680 1.995 90 
RENTED ~ LOUE 5.595 3.010 1,285 1,725 770 1.780 30 

REGINA, SASK............... a 42,580 40,870 .8.890 31.980 690 635 380 
OWNED -— POSSEDE. 25,630 24,885 1,190 23.700 130 410 205 
RENTED ~ LOUE 16.950 15,985 7.700 8.280 560 225 7: 180 

URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 42.260 40,590 8.875 31.715 690 600 375 
OWNED — POSSEDE. 25.375 24,665 1,180 23.485 135 385 195 
RENTED - LOUE 16.885 15.930 7.700 8.230 560 215 . 185 

FRINGE - BANLIEUE 3250 280 1S 265 - 35 10 
OWNED -— POSSEDE. 250 225 10 215 - ‘25 5 
RENTED — LOUE 65 55 5 55 - 10 - 

ST. CATHARINES - NIAGARA, ONT 88.880 78,800 18.595 60.205 2.495 6.370 1,215 
OWNED - POSSEDE. 63,860 58.665 9,420 49.240 900 3,575 NS 
RENTED — LOUE 25,020 20,135 9.170 10,965 1,595 2,795 500 

URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 36,175 33.420 8.690 24,730 840 1,520 400 
OWNED -— POSSEDE. 24.850 23.650 3,590 20,055 245 780 175 
RENTED - LOUE 11,325 9.770 5.100 4,670 590 735 225 

FRINGE - BANLIEUE 52.705 45,385 9,905 35.475 1,655 4,850 815 
OWNED ~ POSSEDE. 39.010 35,015 5.830 29.180 660 2,795 $45 
RENTED — LOUE 13.695 10,365 4,075 6.290 1,000 2,055 275 


52- 3 


TABLE 52. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 
URBANIZED CORE AND FRINGE, 1971 
TABLEAU 52. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 
NOYAU URBANISE ET BANLIEUE, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 


PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 
- INSTALLED 
CENSUS METROPOLITAN AREA A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
- OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
REGION METROPOLITAINE ‘DE RECENSEMENT SYSTEM HEATER 
STEAM OR - - 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME POELE 
— - DE ou 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 
ST. JOHN'S, NFLD. - T.-N 29,635 18,695 8.440 10.255 2.555 8.005 385 
OWNED - POSSEDE 19,630 13,065 5,415 7,655 840 5.415 310 
RENTED - LOUE 10,010 5.625 3,025 2.600 1,715 2,595 75 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE.... 22.755 * 15,300 7,505 7.795 2.290 4,910 - 255 
OWNED -— POSSEDE 13.785 10.145 4.630 5.518 620 2.840 190 
RENTED — LOUE. 8.965 5.155 2.870 2.285 1,675 2,075 65 
FRINGE - BANLIEUE.. 6.880 3,390 _ 935 2,460 265 3,095 130 
“OWNED — POSSEDE 5.845 2.920 780 2,140 220 2,575 125 
RENTED — LOUE 1.040 470 150 320 40 51S 5 
SAINT JOHN, N.B. - N.-B.. 28.645 19.210 11,335 7.880 420 8.815 200 
OWNED — POSSEDE 14,460 11,305 5.485 5.820 140 2,915 100 
RENTED — LOUE 14,180 7.910 5.855 2.055. 280 5,895 95 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 24.395 16.280 10,320 5.965 300 7,660 155 
: OWNED — POSSEDE 11.060 8,860 4,650 4.210 70 2,050 75 
RENTED - LOUE 13,340 7,415 5,665 1.755 225 5,615 80 
FRINGE - BANLIEUE.. 4,245 2.930 1,020 1,910 . 125 1,150 45 
OWNED - POSSEDE 3.405 2,445 835 1.610 70 870 25 
-RENTED -— LOUE 845 490 190 300 $0 285 20 
SASKATOON, SASK 38.615 37,000 7,020 29,985 , 610 670 320 
OWNED -— POSSEDE 22,945 22,245 1,120 21,130 80 420 200 
RENTED — LOUE 15,665 14,750 5,895 8.855 535 255 125 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 38.615 37,005 7,015 29,985 610 675 325 
OWNED — POSSEDE 22,945 22,250 1,120 21,130 80 420 200 
RENTED - LOUE 15,670 14,755 5.900 8.860 535 250 120 
SUDBURY, ONT. ........... 39,420 32,970 8.750 24,215 3.120 2.690 640 
OWNED - POSSEDE 22.900 19,730 3,260 16,470 1.845 1,095 225 
RENTED — LOUE 16.515 13,235 5.490 7,740 1,270 1,595 415 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 25.635 21,845 7,600 14.245 2,000 1,320 470 
OWNED — POSSEDE 13.615 11,910 2,640 9,270 1,135 415 150 
RENTED - LOUE. 12.020 9.930 4,960 4,970 860 905 325 
FRINGE - BANLIEUE.. 13.785 14,125 1.145 9,975 1,125 1,365 170 
OWNED - POSSEDE 9,285 7.820 620 7.205 710 675 80 
RENTED — LOUE 4,500 3,305 530 2.775 als 695 90 
THUNDER BAY, ONT... 32.245 28,130 4,055 24,075 1.325 2.245 545 
OWNED - POSSEDE 23.675 24135 © 1.670 19,465 665 1,590 285 
RENTED - LOUE... 8.570 6,995 2,385 4,610 665 655 260 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE... 31,270 27.470 . 4,040 23,430 1,275 1,985 535 
OWNED -— POSSEDE 22.825 20.535 1,660 18.875 620 1,390 280 
RENTED -— LOUE. 8.445 6.940 2.385 4.560 655 600 255 
FRINGE - BANLIEUE. 975 655 15 640 | 55 255 10 
OWNED - POSSEDE 850 605 10 595 45 200 5 
RENTED — LOUE... 125 55 5 50 10 55 5 
TORONTO, ONT. 773.830 718.160 297.975 420.185 40,270 8.365 7,035 
OWNED - POSSEDE 425.040 405,495 79,045 326,450 11,330 4,315 3,905 
RENTED — LOUE 348.785 312,665 218,930 93.730 28,940 4,050 3,135 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE... 703,115 655,090 289.210 365.880 36,145 5,430 6.450 
OWNED — POSSEDE 371.925 356.740 75,570 281,170 8.730 2,885 3,570 
RENTED — LOUE, 331,190 298,355 213,645 84,705 27,415 2,545 2.880 
FRINGE - BANLIEUE. 70,710 63.070 8.765 $4,305 4,125 2,930 585 
OWNED - POSSEDE 53.120 48,760 3.480 45.280 2.600 1,425 330 
RENTED - LOUE... 17,595 14,310 5.285 9.025 1,525 . 1,505 255 
VANCOUVER. B.C. - C.-B 345,870 306.105 86.685 219,420 15,425 : 19,000 5,340 
OWNED -— POSSEDE 203,610 186,360 14,850 171,505 4,030 9,845 3,385 
RENTED — LOUE 142,255 119,750 71,835 47,915 11.400 9,155 1,950 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 300,035 270.100 82.565 187,535 13,255 12,305 4,375 
OWNED - POSSEDE 168,020 156.870 12.760 144,115 2,565 5,865 2,705 
RENTED - LOUE 132.020 113,225 69,805 43,420 10,690 6.435 1,670 
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TABLE 52. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 
. URBANIZED CORE AND FRINGE, 1971 
TABLEAU 52. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 
| NOYAU URBANISE ET BANLIEUE, 1971 - 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 


PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 
_- INSTALLED 
CENSUS METROPOLITAN AREA A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
- OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
REGION METROPOLITAINE DE RECENSEMENT SYSTEM HEATER 
STEAM OR ~ - 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME POELE 
- - DE Ou 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 
FRINGE - BANLIEUE.... 45.835 36.010 4.120 . 31,885 2.170 6.695 965 
OWNED - POSSEDE.. 35,595 29,485 2,095 27.395 1.460 3,975 680 
RENTED ~ LOUE 10,235 6.525 2.030 4.495 705 2.720 285. 
VICTORIA, B.C. - C.-B... 66.255 53.015 13.985 39.030 . 7,875 4,430 930 
OWNED - POSSEDE.. 40,615 34,735 3,995 30,740 2.715 2,525 645 
RENTED — LOUE 25.635 18,280 9,990 8.295 5.165 1,905 285 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 56,825 46,295 13.175 33.120 6.660 3.145 725 
OWNED -— POSSEDE 33.020 28.935 3,365 25.565 1,835 1.765 480 
RENTED - LOUE... 23.810 17,360 9,805 7,555 4,820 1,375 245 
FRINGE - BANLIEUE.... 9.430 6.725 810 5.910 1.215 1,285 200 
OWNED -— POSSEDE.. 7,600 5.805 625 5.175 870 760 160 
RENTED — LOUE 1,830 925 185 740 345 525 35 
WINDSOR, ONT. ............ 74,090 56,955 11,040 45,915 6.085 9,890 1.165 
OWNED -— POSSEDE.. 52.190 43,180 5.265 37,920 2,510 5,655 840 
RENTED -— LOUE 21,900 13,770 5.775 7,995 3,570 4.235 325 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 62,955 50.015 9,880 40.135 4,820 7,190 930 
OWNED - POSSEDE.. 43,210 37,215 4,280 32,935 1,425 3,920 655 
RENTED — LOUE 19,740 12.800 5,605 7.200 3,395 3.270 275 
FRINGE - BANLIEUE.... 11.135 6.946 1,155 5.780 1,265 2,705 235 
OWNED - POSSEDE.. 8.980 5,965 985 4.985 1,090 1,735 185 
RENTED ~ LOUE 2.160 970 175 800 - 175 965 45 
WINNIPEG, MAN... 166.220 152.960 40,020 112,940 8.165 2.485 2.615 
OWNED — POSSEDE.. 98.115 94,385 10.065 84,315 9is 1,395 1,425 
RENTED ~ LOUE... 68.105 58.575 29.955 28.620 7,250 1.095 1,190 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE. 163,195 150,470 39,805 110,665 8,005 2,175 2,550 
OWNED — POSSEDE.. 95.705 92.330 9,960 82.365 795 1,200 1.380 
RENTED — LOUE 67,490 58,145 29,840 28,300 7.205 980 . 1.165 
FRINGE - BANLIEUE.... 3,025. 2,490 215 2.275 165 305 - 65 
OWNED -— POSSEDE.. 2.410 2.055 105 1,950 120 . 195 45 


RENTED — LOUE 


610 435 11S 320 > 45 110 . 20 
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TABLE 53. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, 
FOR CENSUS AGGLOMERATIONS OF 25,000 POPULATION AND OVER, URBANIZED CORE AND FRINGE, 1971 


TABLEAU 53. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D‘OCCUPATION, PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, 
AGGLOMERATIONS DE RECENSEMENT DE 25,000 HABITANTS ET PLUS, NOYEAU URBANISE ET BANLIEUE, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 


PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 
- INSTALLED 
CENSUS AGGLOMERATION A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
- | OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
AGGLOMERATION DE RECENSEMENT SYSTEM HEATER 
STEAM OR - - 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME POELE 
- - DE OU 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUO A DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 
BAIE-COMEAU, QUE...... oe 5,940 5,145 2.315 2,825 435 355 5 
OWNED - POSSEDE. 3.385 2.915 860 2.060 205 260 5 
RENTED — LOUE 2.555 2.225 1,460 770 230 95 - 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 5.795 5.030 2.285 2,745 405 355 5 
OWNED -— POSSEDE. 3,300 2,850 850 1.995 190 255 5 
RENTED ~ LOUE 2.495 2.185 1.435 750 210 100 : 
FRINGE - BANLIEUE... 145 110 30 "85 ‘ 30 5 
OWNED — POSSEDE. 85 | 70 5 60 1S 5 : 
RENTED — LOUE.. 60 45 25 20 20 - - 
BARRIE, ONT........ 11,330 9,005 1.475 7,530 1,360 735 230 
OWNED -— POS 7,815 6.235 460 5.780 975 505 95 
RENTED - LOUE 3,520 2,765 LOIS 1.750 385 225 135 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 8.645 7,435 1,400 6.030 795 230 185 
OWNED — POSSEDE. 5,550 4,905 410 4,495 465 125 60 
RENTED — LOUE 3.095 2,530 990 1,540 335 105 125 
FRINGE - BANLIEUE... we 2.685 1.570 75 1.495 565 500 50 
OWNED -— POSSEDE. 2.260 1.335 45 1.285 S15 380 35 
RENTED — LOUE 420 240 25 210 50 120 10 
BRANTFORD, ONT. ....... 23.915 20.535 3,610 16,925 1,090 1,955 330 
OWNED — POSSEDE. 16,555 15,110 1,630 13.480 350 885 210 
RENTED — LOUE 7,360 5.430 1,980 3,445 740 1,070 120 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 19,970 17,285 3.175 14,110 960 1,430 295 
OWNED — POSSEDE 13.470 12,380 1,285 11,090 250 660 180 
RENTED - LOUE.. 6.500 4.905 1,885 3.020 715 770 110 
FRINGE - BANLIEUE... 3.940 3.255 440 2.815 130 525 35 
OWNED — POSSEDE. 3,080 2.730 340 2.390 100 225 25 
RENTED - LOUE 860 525 100 425 30 300 10 
CHARLOTTETOWN, P.E.I. - I..P.-E: 6.605 5,700 3.715 1,990 WS NS 70 
OWNED — POSSEDE. 3.355 3.025 1.755 1,275 50 245 35 
RENTED — LOUE 3,245 2,670 1.960 710 65 470 35 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE... 6.600 5.700 3,715 1,985 115 720 70 
OWNED - POSSEDE. 3.355 3.030 1,750 1.280 50 245 30 
RENTED - LOUE 3.250 2.670 1,960 710 65 475 35 
CHILLIWACK, B.C, - C.-B. 9.475 7,540 855 6.680 345 1,420 175 
OWNED - POSSEDE. 6,690 5.525 285 5,245 185 860 125 
RENTED — LOUE 2.785 2.010 . 570 1.440 160 560 50 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE.. 4.655 3.815 665 3,150 : 230 515 100 
OWNED — POSSEDE. 3,130 2.705 150 2,550 80 280 65 
RENTED — LOUE 1,525 L110 sis 600 145 235 35 
FRINGE - BANLIEUE............ rennes 4,825 3,720 190 3.530 120 905 75 
OWNED - POSSEDE 3,560 2,825 130 2.695 105 580 55 
RENTED — LOUE.. 1,265 905 60 840 1S 325 20 
‘DRUMMONDVILLE, QUE. 12,165 6.710 2.295 4,420 1,160 4,230 55 
OWNED — POSSEDE. 5.610 4,460 1,020 3,445 290 820 4 
RENTED - LOUE 6,555 2.250 1.275 975 875 3.410 20 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 11,385 6.335 2.245 4,085 1,130 3,890 25 
OWNED -— POSSEDE. 5,020 4,130 985 3.145 255 625 10 
RENTED - LOUE 6.365 2.205 1,265 945 875 3,270 15 
FRINGE - BANLIEUE.. 780 375 50 330 35 335 30 
OWNED — POSSEDE 590 330 35 300 30 200 30 
RENTED — LOUE 190 45 15 30 - 140 5 
FREDERICTON, N.B. - N.-B... 10.805 9.215 3,955 5.255 560 910 15 
OWNED — POSSEDE 6,085 5,565 2.060 3,505 105 340 70 
RENTED - LOUE 4,720 3.645 1,895 1,750 455 575 45 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 10,430 8.945 3.890 5.060 550 815 ut 
OWNED - POSSEDE. 5,850 5.385 2.050 3.340 H0 280 65 
RENTED ~— LOUE 4,580 3,555 1,840 1,715 445 535 50 
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TABLE 53. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, 
FOR CENSUS AGGLOMERATIONS OF 25.000 POPULATION AND OVER, URBANIZED CORE AND FRINGE, 1971 
TABLEAU 53. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, 
) AGGLOMERATIONS DE RECENSEMENT DE 25.000 HABITANTS ET PLUS, NOYEAU URBANISE ET BANLIEUE, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 


PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 
| - INSTALLED 
CENSUS AGGLOMERATION A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
AGGLOMERATION DE RECENSEMENT SYSTEM HEATER 
| STEAM OR _ 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME 
- - DE 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE | FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A DE 
| CHAUDE ELECTRICITE | PLANCHER 
FRINGE - BANLIEUE 375 265 70 200 10 95 
OWNED — POSSEDE. 235 180 15 165 - 55 
RENTED — LOUE 140 90 50 30 15 40 
GRANBY, QUE. 00.0.0... 10.605 6.365 1.970 4,390 905 3.260 
OWNED - POSSEDE. 5.125 4.130 740 3.385 215 _ 730 
RENTED — LOUE 5.480 2.235 1,225 1.005 680 2,530 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE... 9,775 5.790 1,895 3.890 830 3.095 
OWNED ~ POSSEDE.... 4,470 3.640 675 2,960 165 640 
RENTED ~ LOUE... 5.308 2.150 1,220 930 665 2.460 
FRINGE - BANLIEUE... 830 575 75 500 70 160 
OWNED — POSSEDE. 655 490 60 425 55 90 
RENTED — LOUE 175 85 10 75 20 65 
GUELPH, ONT. woes: 18,210 16,040 3,810 12.230 1,445 450 
OWNED — POSSEDE. 11,595 10.710 1,055 9,655 520 195 
RENTED — LOUE 6,615 5,330 2.755 2.575 920 250 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE... 17,555 15.475 3.755 11,725 1.400 405 
OWNED -— POSSEDE.... 11,045 10,225 1.010 9.215 495 165 
RENTED - LOUE 6.510 5.250 2.745 2.505 910 245 
FRINGE - BANLIEUE 650 560 60 505 45 40 
OWNED — POSSEDE. 545 485 45 440 25 30 
RENTED — LOUE 105 75 15 65 15 5 
JOLIETTE, QUE. 7,365 3,485 1.560 1.925 520 3,320 
OWNED — POSSEDE. 3.295 2.340 790 1.555 180 750 
RENTED - LOUE 4.070 1.145 775 375 335 2,570 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE .......cccsssssssssssesssseeees 6.815 3,240 1,500 1,745 390 3,155 
OWNED — POSSEDE. 2,935 2,145 740 1.405 120 650 
RENTED — LOUE... 3.880 1,100 755 340 270 2,500 
FRINGE - BANLIEUE....n nine 545 245 65 180 130 165 
OWNED - POSSEDE. . 360 190 50 145 65 100 
RENTED — LOUE 185 50 15 35 70 70 
KAMLOOPS, B.C. - C.-B.... 11.665 9.665 1.180 8.485 1,030 695 
OWNED ~ POSSEDE. 7,490 6.725 295 6.430 295 300 
RENTED - LOUE 4.180 2.940 885 2.060 735 395 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 10.540 8.885 1.120 7.765 900 545 
OWNED - POSSEDE. 6.620 6.060 270 5.785 215 225 
RENTED - LOUE 3.920 2,825 845 1,975 690 320 
FRINGE - BANLIEUE... 1.125 785 60 720 125 155 
OWNED — POSSEDE. 870 665 25 640 80 80 
RENTED -— LOUE 255 115 40 80 50 75 
KELOWNA. B.C. - C.-B... 11.455 7,970 835 7.130 2.135 1,050 
OWNED — POSSEDE.. 7.900 5.835 230 5.610 1,180 665 
RENTED — LOUE 3.555 2.130 610 1.525 950 385 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 9.960 7.075 795 6.285 1,695 910 
OWNED -— POSSEDE 6.725 5.050 190 4.855 885 600 
RENTED - LOUE... 3.235 2.035 600 1.425 815 310 
FRINGE - BANLIEUE.... 1,500 890 45 850 435 145 
OWNED ~ POSSEDE.. 1,180 790 40 755 300 65 
RENTED — LOUE 320 105 5 90 135 - 75 
KINGSTON. ONT 24,970 20,525 6.500 14.025 2.545 1,515 
OWNED - POSSEDE.. 12.570 10,915 1,670 9.240 930 630 
RENTED — LOUE 12,400 9.610 4,830 4.780 1.620 885 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE. 21.950 18,220 6.255 11.965 2,200 _ L190 
OWNED - POSSEDE.. 10,095 9,000 1.505 7.495 620 410 
RENTED — LOUE 11,850 9.220 4.750 4.470 1,580 775 
FRINGE - BANLIEUE.... 3,025 2,305 245 2,060 345 325 
OWNED - POSSEDE.. 2.480 1,910 165 1.750 310 215 
RENTED - LOUE... 545 390 80 310 35 110 
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TABLE 53. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT. 
FOR CENSUS AGGLOMERATIONS OF 25,000 POPULATION AND OVER, URBANIZED CORE AND FRINGE, 1971 
TABLEAU 53. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D‘OCCUPATION,, PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, 
AGGLOMERATIONS DE RECENSEMENT DE 25,000 HABITANTS ET PLUS. NOYEAU URBANISE ET BANLIEUE, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 


PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 
- INSTALLED 
CENSUS AGGLOMERATION A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
. - OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
AGGLOMERATION DE RECENSEMENT SYSTEM HEATER 
STEAM OR - - 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME POELE 
- - DE OU 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A DE 
CHAUDE ELECTRICITÉ PLANCHER 
MEDICINE HAT. ALTA. - ALB.. 8.915 7,850 725 7,125 40 91S 110 
OWNED —- POSSEDE. 6,620 5,955 200 5.760 10 580 70 
RENTED - LOUE 2.300 1,890 525 1.370 ‘ 30 340 40 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 8.915 7.845 725 7,125 40 : 915 110 
OWNED - POSSEDE 6,615 5.960 200 5.755 10 575 70 
RENTED - LOUE 2.295 1,890 520 1,370 30 335 40 
MONCTON, N.B. - N.-B... 19,185 16.965 7,040 9,925 365 1,620 240 
OWNED — POSSEDE. 11.625 10.505 3.475 7,035 90 870 155 
RENTED - LOUE... 7.560 6.460 3,565 2.895 270 750 80 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 17.070 15,445 6.735 8.710 315 1,125 185 
OWNED - POSSEDE. 9,845 9,190 3,215 5,970 50 480 125 
RENTED — LOUE 7,225 6.260 3.520 2.735 260 645 65 
FRINGE - BANLIEUE 2.110 1,520 305 1,220 4 495 50 
OWNED — POSSEDE. 1,780 1,315 260 1,060 40 390 30 
RENTED — LOUE 330 205 45 155 5 105 15 
NANAIMO, B.C. - C.-B 12.070 9,460 1,570 7,890 625 1,740 240 
OWNED — POSSEDE. 8.800 7,330 595 6.740 290 1,025 155 
RENTED — LOUE 3,265 2,130 975 1.155 335 i) 90 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 8.690 6.975 1,345 5,630 420 1,125 170 
OWNED - POSSEDE. 5.980 5,125 395 4,730 120 635 105 
RENTED - LOUE 2.715 1,850 950 900 300 495 70 
FRINGE - BANLIEUE... we 3,375 2,485 225 2.260 205 615 70 
OWNED — POSSEDE 2,820 2,210 200 2,010 170 390 50 
RENTED — LOUE. 555 280 25 250 35 225 20 
OSHAWA, ONT.........000- 33,930 29,345 5.520 23.825 3.740 560 280 
OWNED - POSSEDE. 22,675 20,775 1,605 19,170 1,460 280 160 
RENTED ~— LOUE 11,255 8.575 3,920 4.655 2.285 285 $20 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 31.640 27,350 5.345 22.005 3.575 440 275 
OWNED - POSSEDE 20,785 19,125 1,480 17,640 1.310 200 155 
RENTED - LOUE 10,855 8,225 3.870 4,360 2.270 235 120 
FRINGE - BANLIEUE... ws 2.290 1,990 175 1,825 ‘: 165 125 10 
OWNED -— POSSEDE. 1,890 1,650 120 1.530 150 75 10 
“RENTED — LOUE 400 345 50 295 10 45 - 
PETERBOROUGH. ONT. ... 18.770 15,720 1,975 13,745 1,655 1,105 290 
OWNED - POSSEDE 12,760 11,665 725 10,940 490 500 100 
RENTED — LOUE 6,010 4,055 1,250 2,800 1,160 600 195 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE.. 17.655 14,900 1,905 12,995 1,585 885 285 
OWNED — POSSEDE 11,900 H1,025 680 10,345 435 355 90 
RENTED — LOUE 5.750 3.880 1.230 2.650 1,50 535 195 
FRINGE - BANLIEUE sense LIIS 820 70 750 15 215 10 
. OWNED ~ POSSEDE En 855 645 45 595 55 145 10 
RENTED - LOUE 2000... cccccccceetececeseeseeeesesceesessneennesseenesesenesecanene 260 175 25 150 15 70 - 
PORT ALBERNI, B.C. - C.!B 7.310 5.385 645 4,750 665 1,090 160 
OWNED - POSSEDE 5,190 4.145 220 3,925 335 $90 120 
RENTED — LOUE. 2,120 1,245 420 825 335 500 40 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE.. 6.215 4,675 615 4,065 590 815 130 
OWNED - POSSEDE 4,285 3.495 195 3,300 270 425 95 
RENTED - LOUE 1.930 1.180 420 765 320 390 35 
FRINGE - BANLIEUE 1,090 710 30 685 75 275 30 
. OWNED — POSSEDE 900 650 25 620 65 170 25 
’ RENTED - LOUE 190 65 - 60 10 105 - 
PRINCE GEORGE, B.C. - C.-B 12,780 9,730 1.370 | 8.360 | 1.440 1,230 385 
OWNED — POSSEDE 7,875 6.370 260 6,105 585 680 250 
RENTED — LOUE 4,905 3.360 1,105 2.255 855 555 135 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE.. 11,055 8.730 1.300 7.430 1,235 795 300 
OWNED - POSSEDE 6.510 5,495 220 5.270 425 400 190 


RENTED — LOUE 4,545 3.235 1.080 2.155 805 395 105 
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TABLE 53. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, . 
FOR CENSUS AGGLOMERATIONS OF 25,000 POPULATION AND OVER, URBANIZED CORE AND FRINGE, 1971 
TABLEAU 53. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION. PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, 
AGGLOMERATIONS DE RECENSEMENT DE 25,000 HABITANTS ET PLUS, NOYEAU URBANISE ET BANLIEUE, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 


PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 
- INSTALLED 
CENSUS AGGLOMERATION A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
- OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
AGGLOMERATION DE RECENSEMENT SYSTEM HEATER 
| STEAM OR _ _ 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME POELE 
- _ DE ou 
A VAPEUR À AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU . CHAUD A DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 
FRINGE - BANLIEUE 1,725 1,000 65 930 205 440 . 85 
OWNED -— POSSEDE. 1,365 875 40 835 155 275 60 
RENTED — LOUE 355 125 25 95 50 160 30 
RIMOUSKI, QUE 6.990 4,520 2.490 2,030 1,115 1310 . 7 4 
OWNED — POSSÈDE, 3.655 2,845 1.230 1.615 325 460 25 
RENTED — LOUE 3.330 1,675 1,255 415 790 850 15 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE.., 6,990 4,520 2,490 2,030 1,120 1,315 : 35 
OWNED -— POSSEDE.... 3,655 2,845 1,230 1.615 330 455 25 
RENTED — LOUE 3,335 1,670 1,260 415 790 855 15 
ROUYN, QUE 7,395 5,195 1,965 3.225 355 1,760 90 
OWNED ~ POSSÈDE. 3.010 2.350 615 1,735 90 530 40 
RENTED - LOUE 4.390 2.840 1,350 1,495 270 1,225 50 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE... 7,060 4,945 1,935 ° 3,010 345 1,680 85 
OWNED — POSSEDE. 2.770 2.165 605 1,565 90 475 35 
RENTED — LOUE... 4,295 2,780 1.330 1,450 255 1,205 50 
FRINGE - BANLIEUE... 335 245 35 210 10 70 5 
OWNED - POSSEDE. 235 180 15 165 ss 5 
RENTED — LOUE 95 65 20 45 10 20 - 
ST-HYACINTHE, QUE 10,860 5.680 2,510 3,165 1.035 4.120 30 
OWNED ~ POSSEDE. 4,355 3,600 1,060 2,540" 280 465 » 10 
RENTED — LOUE 6.510 2.075 1,445 630 750 3,655 25 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE... 10,535 5,440 | 2.480 2.965 985 4080 . 30 
OWNED ~ POSSEDE. 4,100 3,395 1,030 2,360 250 445 ” 5 
RENTED - LOUE 6.440 2.045 1,440 600 735 3.635 25 
FRINGE - BANLIEUE... 325 | 235 35 7 205 50 40 | 5 
OWNED -— POSSEDE. 260 i- 205 25 175 30 20 5 
RENTED — LOUE 70 . 35 5 25 20 20 : 
ST-JEAN, QUE. scene 12,220 * 7,245 2,370 4.875 1,100 3,820 45 
OWNED — POSSEDE. 5,795 4,875 1,150" 3,725 . 185 720 .. 15 
RENTED — LOUE... 6,420 2.370 - 1,220 1,150 915 3,105 30 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 11,490 6.725 2,310 4.415 1,050 3,680 40 
OWNED — POSSEDE. 5,265 4,445 1,100 3.340 170 | 640 10 
RENTED — LOUE _ 6225 2,280 1,205 1,075 885 3,040 30 
FRINGE - BANLIEUE... 730 525 65 4600 50 140°. 10 
OWNED -— POSSEDE. 530 435 * 50 385 15 sol, 5 
RENTED — LOUE 195 95 15 80 35 65 . - 
ST-JEROME, QUE... 9,405. 5,050 1,160 ° 3,885 780 3,530 ° 7. 50 
OWNED — POSSEDE. 4,150 "3.380 545 2.840 160 585 ‘ 25 
RENTED — LOUE 5.255 1,665 620 "1,045 620 7 2.945 20 
URBANIZED CORE - NOYAU. URBANISE 8,925 4.690 1,140 | 3,550 710 ” 3,475 45 
OWNED ~ POSSEDE. 3.805 3.080 525 * 2,550 - 140 560 25 
RENTED — LOUE 5,120 1,615 615 995 575 2.910 25 
FRINGE - BANLIEUE iii 480 355 20 + 335 70 55 - 
OWNED -— POSSEDE.. 350 300 15 285 "25 20 LS 
“RENTED — LOUE... 130 55 - 50 45 ‘ 35 me 
SARNIA, ONT, 22,655 - 18,840 3.575 15,260 1,570 1,980 ° 270 
OWNED -— P - 16.035 14,225 1,795 12.425 "550 Hus 145 
RENTED — LOUE ..cc.cccccccccecscecssssesssesecssessesssesecsecssessisssessesseesseas 6.620 4.615 1,780 “2,835 4018 865 115 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 20,455 17,320 3.330 13,995 1,425 1,475 235 
OWNED — POSSEDE.. 14,230 12,925 1,600 11,330 410 «170 115 
RENTED — LOUE 6.230 4,400 1,725 2.670 1,010 700” 120 
FRINGE - BANLIEUE.... 2.195 : 1,520 250 1,260 145 500 30 
OWNED — POSSEDE.. . 1,805 1,295 195 °° 1.100 140 . 340 + 30 
RENTED — LOUE nine 390 220 55 165 10 160 - 
SAULT STE, MARIE, ONT 21,095 17,695 "4,600 13.095 1,355 705° . “335 
OWNED - POSSEDE.. 14,930 12,850 . 2.430 10,425 755 1,145 175 


RENTED — LOUE 6,160 4,845 2,175 2.670 | 600 555 155 
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TABLE 53. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, 
FOR CENSUS AGGLOMERATIONS OF 25.000 POPULATION AND OVER. URBANIZED CORE AND FRINGE, 1971 
TABLEAU 53. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, 
AGGLOMERATIONS DE RECENSEMENT DE 25,000 HABITANTS ET PLUS, NOYEAU URBANISE ET BANLIEUE, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 


PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 
: - INSTALLED 
CENSUS AGGLOMERATION A VAPEUR, A EAU CHAUDE - ELECTRIC STOVE OR 
- OÙ A AIR CHAUD HEATING SPACE 
AGGLOMERATION DE RECENSEMENT SYSTEM HEATER 
. STEAM OR _ 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME 
- - DE 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE.... 20,940 17,675 4,600 1,355 1,585 330 
OWNED - POSSEDE.. 14,815 12.830 2.430 755 1.065 170 
RENTED -— LOUE... 6,130 4,845 2,170 600 525 155 
FRINGE - BANLIEUE. 150 20 - 20 $ IS 10 
OWNED — POSSEDE.. 15 20 | - 20 5 85 10 
RENTED - LOUE 35 - . . - - 35 5 
SHAWINIGAN, QUE 14,940 8.815 4,690 4,125 505 5,545 . 75 
OWNED - POSSEDE.. 6.655 5.420 2.140 3.280 180 1,015 45 
RENTED — LOUE 8.285 3.395 2.550 845 325 4,535 35 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 13,620 7,890 4,375 3,515 445 5.230 65 
OWNED -— POSSEDE.. 5.655 4,650 1,890 5 2,755 140 840 30 
RENTED — LOUE 7,970 3,235 2,480 760 310 4,390 35 
FRINGE - BANLIEUE.... 1,315 930 - 320 610 55 320 10 
OWNED -— POSSEDE.. 1,000 715 250 525 45 175 15 
RENTED — LOUE 315 155 75 80 . 10 140 - 
SHERBROOKE, QUE 23.890 18.390 11,915 6.475 : 410 4,995 95 
OWNED - POSSEDE.. 8.855 8.245 3,910 4,340 40 $40 30 
RENTED — LOUE... 15.040 10,140 8.005 2.135 370 4,460 70 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE. 23.890 18,390 11,920 6,470 405 4.995 95 
OWNED — POSSEDE.. 8,855 8.245 3.910 4,335 40 540 25 
RENTED - LOUE 15.040 10,145 8.010 2,135 370 4,455 70 
SOREL, QUE 8.845 4,790 1,460 3,325 1,175 2.855 30 
OWNED -— POSSEDE.. 4,755 3,555 835 2,720 335 850 10 
RENTED — LOUE 4,100 1,230 625 605 845 2,005 15 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE..... 8.380 4,490 1,395 3,090 1,110 2.755 30 
OWNED -— POSSEDE.. 4,435 3,335 795 2,545 280 805 5 
RENTED ,— LOUE 3,950 1,155 605 545 825 1,950 20 
FRINGE - BANLIEUE.... — 465 300 65 235 65 100 5 
OWNED - POSSEDE.. + 320 225 4 175 45 45 5 
RENTED — LOUE 150 80 20 60 20 50 - 
SYDNEY, N.S. - N.-E...... 21,300 14,880 7,730 7,150 345 5.710 355 
OWNED — POSSEDE.. 16,585 11,985 5.870 6.115 175 4,165 260 
RENTED — LOUE 4.710 2,890 1.860 1,035 170 1,550 100 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE. 8.985 7.335 4,305 3.030 190 1,360 100 
OWNED - POSSEDE.. 6,125 5,380 2,970 , 2,410 65 625 53 
RENTED — LOUE... 2.865 1,955 1,335 620 130 735 45 
FRINGE - BANLIEUE.... 12.310 7,540 3,425 4,120 160 4.355 255 
OWNED — POSSEDE.., 10,460 6,605 2,900 3.705 Ws 3.540 200 
RENTED — LOUE 1,845 935 525 410 40 820 55 
SYDNEY MINES. NS. - N.-E 7,745 4,960 2.275 2.685 75 2.565 145 
OWNED -— POSSEDE.. 6,485 4,225 NX L8IS 2.405 60 2.085 120 
RENTED - LOUE 1,260 735 460 280 10 480 30 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE. 4,705 3,020 1,650 1,370 50 1,575 65 
OWNED — POSSEDE.. 3,835 2,510 1,290 1,220 45 1,225 55 
RENTED — LOUE 870 510 360 150 - 350 45 
FRINGE - BANLIEUE.... 3,040 1,945 630 1,320 25 990 75 
OWNED — POSSEDE.. 2,650 1,715 525 1,190 10 860 60 
RENTED ~ LOUE 390 230 105 130 10 130 15 
THETFORD MINES, QUE.. 6.725 4,755 1,260 3,500 300 1,630 40 
OWNED —- POSSEDE.. 4,195 3,560 755 2.805 130 475 25 
RENTED — LOUE 2,530 1,190 500 695 170 1,150 15 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE. 6.725 4,755 1,255 3,500 300 1,630 40 
OWNED -— POSSEDE.. 4,195 3,560 755 2.805 135 480 25 
RENTED — LOUE. 2,530 1,195 500 695 170 1,155 15 
TIMMINS, ONT... ues 11,425 8,500 2,245 6.250 450 2,225 250 
OWNED -— POSSEDE.. 6,655 5.305 995 4,305 290 960 100 
RENTED — LOUE 4,765 3,195 1,245 1,945 160 1,265 150 
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TABLE 53. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT, 
FOR CENSUS AGGLOMERATIONS OF 25,000 POPULATION AND OVER, URBANIZED CORE AND FRINGE, 1971 
TABLEAU 53. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE, 
AGGLOMERATIONS DE RECENSEMENT DE 25.000 HABITANTS ET PLUS, NOYEAU URBANISE ET BANLIEUE, 1971 


PRINCIPAL HEATING EQUIPMENT 


PRINCIPAL SYSTEME DE CHAUFFAGE 


FURNACE 
- INSTALLED 
CENSUS AGGLOMERATION A VAPEUR, A EAU CHAUDE ELECTRIC STOVE OR 
- OU A AIR CHAUD HEATING SPACE 
AGGLOMERATION DE RECENSEMENT SYSTEM HEATER 
STEAM OR - - 
HOT WATER HOT AIR SYSTEME POELE 
- - DE OÙ 
A VAPEUR A AIR CHAUFFAGE FOURNAISE 
OU A EAU CHAUD A DE 
CHAUDE ELECTRICITE PLANCHER 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE... 9,080 7.015 2.010 5.005 335 1,545 185 
OWNED - POSSEDE. 5.115 4,220 875 3,345 200 630 60 
RENTED — LOUE 3,960 2,795 1,135 1,660 130 910 125 
FRINGE - BANLIEUE 2,350 1,485 240 1,250 120 685 65 
OWNED — POSSEDE. 1,545 1,085 125 965 90 330 40 
RENTED - LOUE 805 405 120 285 30 350 25 
TRENTON, ONT... 7,740 5,935 880 5,060 485 1.090 230 
OWNED - POS: 4.570 3,525 285 3.240 325 640 85 
RENTED — LOUE... 3,175 2.410 590 1,820 160 455 145 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE... 5,410 4,260 755 3.505 320 655 ‘ 175 
OWNED - POSSEDE.... 2.855 2.275 210 2.060 195 330 55 
RENTED — LOUE 2.555 1,985 545 1,440 130 320 125 
FRINGE - BANLIEUE 2,330 1,675 125 1,555 165 435 45 
OWNED -— POSSEDE. 1.715 1,255 15 1,180 130 300 30 
RENTED — LOUE 615 425 50 375 35 135 20 
-TROIS-RIVIERES, QUE..... 25,965 15,190 | 5.370 | 9,825 1,520 9,140 110 
OWNED — POSSEDE. 11,850 9,875 2.170 7,710 400 1,525 50 
RENTED — LOUE 14.115 5,320 . 3.200 2.115 LA1S 7,615 60 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE... 25.165 14,650 5.290 9.360 1,475 8.925 10S 
OWNED - POSSEDE.... 1t.285 9,435 2.120 7,315 380 1,425 50 
RENTED — LOUE 13,875 5.215 3.170 2.050 1,095 7,500 60 
FRINGE - BANLIEUE 805 545 80 465 40 215 - 
OWNED -— POSSEDE. 565 445 50 395 20 105 - 
RENTED — LOUE 240 100 35 70 20 Its 5 
VALLEYFIELD, QUE... 10,015 5.390 1,395 4.000 640 3.925 55 
OWNED -— POSSEDE. 5,185 3,925 755 3,165 190 1,045 25 
RENTED - LOUE...... . 4.830 1,465 635 830 450 2,885 30 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE... 8.975 4,745 1,340 3,405 585 3,600 45 
OWNED -— POSSEDE. 4,380 3,365 725 2.640 150 845 20 
RENTED ~ LOUE 4,595 1,380 620 760 435 2,760 20 
FRINGE - BANLIEUE... 1,040 650 50 $95 +55 325 10 
OWNED -— POSSEDE. . 805 560 35 530 40 200 - 
RENTED — LOUE 235 85 20 70 20 125 10 
VICTORIAVILLE, QUE... 7.095 4.970 1.965, 3.005 495 1,570 65 
OWNED - POSSEDE. 3,800 3,250 1,090 2,165 170 345 30 
RENTED — LOUE 3,295 715 870 845 325 1,225 30 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE... 7.095 4,970 1,960 3,005 495 1,575 65 
OWNED — POSSEDE. 3.800 3,255 1,090 2,160 170 350 30 


RENTED — LOUE 3.295 1,715 870 840 325 1,225 35 
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TABLE 54. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR CANADA AND PROVINCES, URBAN SIZE GROUPS, 
RURAL NON-FARM AND RURAL FARM, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 


"PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR 
COKE 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


AREA 
- ELECTRICITY OTHER 
HUILE OU 


CHARBON _ 
AUTRES ELECTRICITE] AUTRE 


OU COKE 


CATEGORIE D'HABITAT 


1 CANADA 6.030.805 65.730 212.945 3.441.220 1.864.570 71,000 352.705 22.640 
2 OWNED - POSSEDE .. 3.634.595 46.075 179.205 2,104,780 1.116.570 51.025 133.260 3,670 
3 RENTED - LOUE 2.396.210 19.655 33.735 1.336.440 748,005 19.975 219.440 18.965 
4 URBAN - REGIONS URBAINES 4,738,130 29,280 31,925 2.605.880 1.741.955 20.925 288,585 19,575 
5 OWNED - POSSEDE .. 2.573.845 14.380 21.880 1.422.375 1.021.045 10,700 81.895 1,565 
6 RENTED - LOUE... 2,164,285 14,900 10.045 1.183.505 720.910 10.230 206.685 18.015 
7 500,000 AND OVER - ET PLUS... 2.074.945 9,590 4,595 1.214.810 699.960 6.080 131,000 8.915 
8 OWNED - POSSEDE .. 956.985 2.070 1,940 568.275 356,750 2.175 25.260 510 
9 RENTED - LOUE 1,117,960 7,520 2.655 646,530 343.205 3,905 105.745 8.400 

10 100,000- 499,999. 984.640 4,280 2.080 388.590 529.555 2,315 52.510 5.310 
1 OWNED - POSSEDE .. 556,305 1.290 1,170 220. 140 320,585 1,135 11.670 315 
12 RENTED - LOUE..... 428,335 2.985 910 168.445 208.970 1,185 40.845 4,995 
13 30,000- 99.999 . 534.470 3,235 2.665 327,120 163,635 2,565 33,455 1,795 
14 OWNED - POSSEDE .. 304,115 1.815 1,425 183.815 105.025 1.150 10.705 185 
15 RENTED - LOUE 230.355 1.420 1.240 143,305 58.620 1.415 22.755 . 1.605 
16 10,000- 29.999 . 472,175 5,545 5,380 269,325 158,500 3.080 28.775 1,575 
17 OWNED - POSSEDE .. 302.555 4.055 3.860 172.795 108.215 1,850 11,590 200 
18 RENTED - LOUE 169.615 1.495 1,515 96.530 50.285 1.230 17.185 1.380 
19 5.000. 9.999 … 226.620 2.550  : 4,300 133,215 69.245 1,975 14,805 530 

20 OWNED - POSS 147,585 1.890 3.280 88.185 45.935 1,210 7,005 80 

21 RENTED - LOUE 79.030 655 1,020 45,030 23.310 765 7.800 455 

22 UNDER 5.000 - MOINS DE 5.000. 445.280 4.075 12,905 272,825 121.065 4.915 28,045 1,460 

23 OWNED - POSSEDE .. 306.295 3.255 10.205 189.165 84.535 3.185 15,675 ‘275 

24 RENTED - LOUE 138,990 825 2.695 83.660 36.530 1,730 12,370 1.180 

25 RURAL - REGIONS RURALES 1.292.680 36.450 181.020 835.340 122.610 50.070 64.120 3.060 

26 OWNED - POSSEDE .. 1,060,750 31.695 157.330 682.410 95,525 40,325 51365 2.105 

27 RENTED - LOUE 231.925 4.755 23,690 152,930 27.090 9.745 12.755 955 

28 NON-FARM - NON AGRICOLES... 964.255 15,290 117,650 641,990 103.670 28.105 55,485 2,065 

29 OWNED - POSSEDE .. 754,980 11.895 96.605 503.000 78.715 20,345 43,230 1,195 

30 RENTED - LOUE 209.275 3,395 21,050 138.990 24,955 7.760 12,255 875 

31 | FARM - AGRICOLES.... 328.425 21.160 63.370 193.350 18.945 21.970 8.635 1.000 

32 OWNED - POSSEDE .. 305,775 19.800 60.725 179.410 16.810 19.985 8,130 915 

33 RENTED - LOUE 22,650 1.365 2.645 13.945 2.140 1.985 500 80 

NEWFOUNDLAND 

-34 TERRE-NEUVE 110.185 2.885 11.570 90.710 40 40 4.815 125 

35 OWNED - POSSEDE .. 88.150 2.510 10.915 72.410 30 25 2.185 80 

36 RENTED - LOUE 22.040 375 660 18,295 10 15+ 2.630 50 

37 URBAN - REGIONS URBAINES... 64,705 1,540 1,925 57.125 25 25 4,025 50 

38 OWNED - POSSEDE............ 45.880 1215 1715 41.385 15 10 1,525 15 

39 RENTED - LOUE 18.830 320 210 15.740 10 10 2.500 30 

40 30.000- 99.999 . 22.755 310 110 20.010 5 10 2290 * 15 

ai OWNED - POSSEDE .. 13.790 175 70 12.915 - - 615 5 

42 RENTED - LOUE 8.970 140 4 : 7.100 5 10 1,675 5 

43 10,000- 29,999 … 8.040 25 58 7.655 - - 295 10 

4 OWNED - POSS 5.350 25 50 5.110 - - 155 - 

45 RENTED - LOUE 2.690 - - 2.545 - - 140 5 

46 5,000- 9.999 . 10.580 470 170 9.405 5 5 515 5 

47 OWNED - POSSEDE .. 7.410 365 145 6.700 - 5 195 - 

48 RENTED - LOUE 3.165 110 25 2.700 5 5 320 5 

49 UNDER 5,000 - MOINS DE 5,000. 23.330 725 1,590 20,055 10 10 925 25 

50 OWNED - POSSEDE 19,330 650 1.445 16.655 5 10 550 5 

51 RENTED - LOUE.. 4,000 70 145 3.395 - - 375 15 

52 RURAL - REGIONS RURALES.. 45.480 . 1.355 9.650 33.585 15 15 790 15 

53 * OWNED - POSSEDE .. 42.265 1.295 9.200 31.025 10 15 660 60 

54 RENTED - LOUE 3.210 60 450 2,555 - 5 130 15 

55 NON-FARM - NON AGRICOLES... 44,485 1.325 9.425 32.875 10 20 775 65 

56 OWNED - POSSEDE 41,300 1.265 8.980 30.335 10 15 640 50 

57 RENTED - LOUE 3.185 55 445 2.540 - 5 130 15 

58 FARM - AGRICOLES.... a 995 25 230 710 - - 20 10 

59 OWNED - POSSEDE .. 965 25 225 695 - - 20 10 

60 RENTED - LOUE 25 . - 20 - - - - 
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TABLEAU 54, LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION. PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, CANADA ET PROVINCES, 
REGIONS URBAINES PAR GROUPE DE TAILLE ET REGIONS RURALES NON AGRICOLES ET RURALES AGRICOLES, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


COAL OR 
COKE 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


ELECTRICITY) OTHER ELECTRICITY! OTHER 


CHARBON HUILE OÙ 


_ _ HUILE OU — = 
OU COKE AUTRES BOTTLED /ELECTRICITE] AUTRE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE] AUTRE 
COMBUSTIBLES - - COMBUSTIBLES - 
LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


NO 


28.775 194,995 211.145 707,125 205.920 4.679.620 3.220 27,580 161,535 784,450 1.697.485 110.825 3.232.535 16.390 1 
22.505 168.355 147.810 374,665 155.660 2.763.540 2.055 18.630 139.570 380,620 1.019.830 80,130 1,988.055 7,755 2 
6.270 26.640 63.330 332.455 50,260 1,916,080 1,160 8.945 21,970 403.825 677,655 30.700 1,244,485 8.630 3 
16,135 28,580 108,635 647.010 81.880 3.854.435 1,455 15,460 20.425 625,780  1.594,520 37,790 2,434,145 10,010 4 
11,320 22,035 63,150 327,885 54.640 2,094,145 675 8,080 15,655 248,980 939,245 21,365 1,337,890 2,625 5 
4.815 6,550 45.485 319,120 27.240 1,760,290 780 7,375 4,775 376.795 655.270 16.425.  1.096,260 7,385 6 
3.460 2,580 19,535 321,340 16,015 1,711,525 495 4.220 1,885 287.485 660,725 11,310 1,105,245 4,080 7 
1,905 1,570 8.275 126,730 8.630 809.710 165 580 1.040 68.010 330.385 4,720 551.605 645 8 
1,555 1,015 11,260 194.610 7,385 901.815 330 3.640 845 219.475 330.340 6,585 553.640 3.435 9 
1,340 1,265 13.775 161.960 8.415 797,645 245 1,610 885 85.740 501.055 4.355 389,110 1.885 10 
820 925 6.215 91.175 5,805 451.260 110 280 650 30,920 309.760 2.265 212,050 380 11 
520 335 7,565 70.780 2.615 346.385 135 1,325 235 54.825 191.295 2.085 177,060 1,505 12 
1,995 2.080 20,185 56.960 16.700 441,350 205 1.450 1,465 90.670 142,650 4,525 292,680 1,020 13 
[RE 1,305 9,060 35.825 7,165 249,555 85 690 920 44,570 94,310 2.585° ‘ 160.740 300 14 
875 775 11,120 21,135 4,535 191,790 120 760 550 46.100 48.340. 1,940 131,940 725 15 
4.230 4,750 15.775 44,765 13,855 388.625 175 3,920 3,250 66.910 132,080 5,765 259.235 1,005 16 
* 3.270 3,670 9,800 31,325 9.335 245.080 85 3,020 2.550 39.200 93,680 3.575 160,215 310 17 
960 1.080 5.980 13.445 4,515 143,545 90 895 705 27,710 38.400 2.190 99.025 700 18 
2.040 4,030 11,190 20,185 9,760 179,325 100 1,785 2.970 31.130 56.425 3.480 130,320 510 19 
1,545 3.205 7,725 13.480 6,825 114,750 65 1,380 2,375 20,200 38.810 2.370 82.245 205 20 
495 825 3.460 6.710 2.935 64,575 35 405 595 10.930 17,615 1,110 48,075 300 21 
3.075 13,885 28.175 41,795 22.140 335,970 235 2.475 9.965 63.840 101,585 8.355 257,550 1,515 22 
2.660 11.365 22,080 29,355 16,880 223,785 170 2.125 8.125 46,085 72,300 5.845 17,030 785 23 
als 2.520 6.095 12,445 5,265 112,185 65 350 1.840 17,755 29,290 2.510 86.520 . 725 24 
12.640 166,415 102,505 60,115 124.045 825.190 1,765 12.120 141,105 158.670 102,970 73.040 798,390 6.375 25 
(1.190 146,325 84.660 46.785 101,015 669,400 1.385 10,550 123,915 131,645 80.585 58.765 650,165 5,130 26 
1,455 20,090 17,850 13,340 23.025 155.790 385 1,570 17,195 27,030 22.385 14.275 148,225 1,256 27 
8.835 116.230 93.110 49,430 91.345 604,040 1,270 7,745 98.825 138,400 86.080 43.075 | 585,485 4,645 28 
7.585 98,180 75.965 37.390 71.245 463,670 940 6.450 83,510 112,585 65,505 31,380 452.025 3,530 29 
1,250 18,050 17.140 12.035 20,100 140.370 335 1,300 15,315 25,805 20,580 11,695 133.470 1,120 30 
3,800 50,185 9,400 10.690 32.700 221.150 500 4,380 42,285 20,275 16,885 29,970 212,900 1,730 31 
3.600 48.145 8.690 9,390 29,775 205,725 445 4,105 40,405 19.050 15,080 27,385 198,145 1,600 ‘32 
205 2,040 710 1.300 2.925 15.420 45 275 1,880 1.220 1.805 2.580 14,755 130 33 
3,285 14.690 44.110 385 1,605 46.010 100 3.050 12.485 58.390 100 295 35,565 290 34 
2.960 13,955 38.415 270 1,280 31.185 90 2.705 11.835 47,930 65 240 25,150 225 35 
330 735 5.695 115 325 14,825 10 350 655 10,455 35 60 “10,415 65 36 
1,675 2,405 22.115 250 1,025 37.185 40 1.540 2.080 35.330 80 135 25.375 165 37 
1,400 2.180 17,845 165 780 23.485 30 1.250 1.875 26,490 50 95 16,000 120 38 
280 230 4.275 85 245 13.700 - 10 290 200 8,835 - 30 40 9,375 50 39 
345 95 5.530 110 280 16,385 15 300 70 11.545 : 45 35 10,720 40 40 
220 60 3,405 70 230 9,790 5 175 45 7,325 25 30 6,180 10 41 
125 35 2.125 40 55 6.590 5 125 30 4.220 25 5 4,545 25 42 

5 70 1,015 - 35 6,905 5 to 55 3.210 - 10 4,755 - 43 

10 60 785 - 20 4.470 - 10 50 1.910 - 5 3.370 Lo 44 

- 5 235 - 10 2.435 - - 5 1,300 - 5 1,380 - 45 

505 260 3,700 80 365 5.665 10 460 205 6.175 15 40 3,680 10 46 
390 220 3.030 50 260 3.455 5 340 175 4,845 10 -20 ‘201$ - 47 
115 35 670 35 105 2,210 - 120 25 ‘1,330 5 10 1,665 5 48 
825 1,990 11.870 65 345 8.235 15 770 1,750 14.400 20 55 6,220 120 49 
780 1.830 10.625 45 270 5.770 15 730 1.600 . 12.415 10 .35 4,440 | 105 50 
40 155 1,245 20 75 2,460 - 45 150 1,990 5 20 1,780 20 51 
4.610 12.280 21,995 135 580 8.825 60 1,510 10,410 23.060 20 165 10,185 125 52 
1,555 14,780 20,575 105 500 7,700 55 1,455 9.960 21,440 20 145 9,145 110 53 
50 505 1.420 25 85 1,120 - 60 455 1.620 5 20 1,040 20 54 
1,575 11,930 21.630 130 560 8.600 55 1,470 10,120 22.635 25 160 9,970 115 55 
1,530 11,435 20,225 95 480 7,490 55 1,415 9.675 21,020 20 140 8.940 95 56 
50 500 1.410 30 . 85 LIS 5 55 450 1,610 5 20 1,025 15. 57 

30 350 360 5 20 220 5 40 290 435 - a) 220 15 “58 

30 345 350 10 . 20 2t5 5 35 285 420 - 5 205 10 59 


5 5 10 - - 10 - 5 5 10 - - 10 - 60 
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TABLE 54. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, ‘SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR CANADA AND PROVINCES, URBAN SIZE GROUPS, 
RURAL NON-FARM AND RURAL FARM, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR 
COKE 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


AREA 
— ELECTRICITY OTHER 


CHARBON HUILE OU 


CATEGORIE D'HABITAT - _ 
OU COKE AUTRES PIPED ° BOTTLED ELECTRICITE AUTRE 
COMBUSTIBLES 


LIQUIDES CANALISE JEN BOUTEILLE 


PRINCE EDWARD ISLAND 


ILE-DU-PRINCE-EDOUARD .... 27,785 415 2.770 24.240 50 85 170 55 
OWNED - POSSEDE .. 20,630 320 2,515 17.585 25 60 90 30 
RENTED - LOUE 7.160 100 250 6.655 25 25 85 20 

URBAN - REGIONS URBAINES 11,095 140 70 10,685 25 15 135 25 
OWNED - POSSEDE .. 6.010 70 50 5.815 10 5 60 - 
RENTED - LOUE 5.085 70 20 4,875 15 10 . 75 20 
10,000- 29.999 versseoree 9.720 110 40 9,390 20 15 125 15 
OWNED - POSSÈDE .. 4.935 50 25 4.805 5 10 50 - 
RENTED - LOUE 4,785 60 20 4,585 15 5 75 20 

UNDER 5,000 - MOINS DE 5.000. 1.380 25 25 1,295 5 - 10 5 
OWNED - POSSEDE 1.070 20 25 1010 5 - 5 - 
RENTED - LOUE 305 5 - 290 - - - 5 

RURAL - REGIONS RURALES.. 16.690 275 2.700 13.555 20 70 30 30 
OWNED - POSSEDE... 14,620 250 2.470 11.775 15 55 30 30 
RENTED - LOUE. 2.070 25 230 1.780 5 20 5 - 

NON-FARM - NON AGRICOLES... 12.010 150 1.600 10,135 15 60 20 30 
OWNED - POSSEDE .. 10,110 130 1.395 8.490 10 45 15 25 
RENTED - LOUE 1,905 25 210 1.640 10 15 5 5 

FARM - AGRICOLES.... ve 4,680 120 1.100 3,425 5 15 10 - 
OWNED - POSSEDE .. 4510 120 1.075 3.285 10 10 10 - 
RENTED - LOUE 170 5 25 140 - - - - 

NOVA SCOTIA 

NOUVELLE-ECOSSE 206.920 11,365 15.390 173.050 525 1.125 5.170 295 
OWNED - POSSEDE .. 147.115 8.735 13.725 121,290 335 910 2.020 95 
RENTED - LOUE 59.810 2.625 1.665 51.760 190 215 3.150 200 

URBAN - REGIONS URBAINES 118.975 8.015 1.045 105.115 240 355 3,995 215 
OWNED - POSSEDE .. 70.510 5.875 n5 62.505 95 230 1.045 25 
RENTED - LOUE 48.465 2.135 320 42.610 140 120 2.950 185 

100,000- 499,999. 51.670 340 80 48.505 115 125 2.350 150 
OWNED - POSS 23,395 65 30 22,960 40 60 245 . 
RENTED - LOUE. 28.275 275 50 25.550 75 70 2.105 150 
30,000- 99.999 . 8.985 1.360 45 7.360 "20 10 190 - 
OWNED - POSSÈDE .. 6.125 805 25 5215 10 10 65 . 
RENTED - LOUE 2.865 555 20 2150 10 - 12 - 
10,000- 29,999 . 22,010 3.905 205 17.475 20 85 300 20 
OWNED - POSSEDE .. 16.250 3.065 160 12,755 15 80 165 15 
RENTED - LOUE 5.760 840 45 4.720 5 5 130 5 
5,000- 9,999 ..... 17,930 1.320 265 15,575 25 60 655 25 
OWNED - POSSÈDE .. 11,355 995 160 9.825 10 40 315 5 
RENTED - LOUE........ 6.575 330 10$ 5.755 15 20 340 5 

UNDER 5,000 - MOINS DE 5.000. 18.375 1.080 450 16,195 55 70 505 15 
OWNED - POSSEDE .. 13,380 945 355 11,750 25 45 255 5 
RENTED - LOUE 4.995 140 98 4.445 35 25 250 10 

RURAL - REGIONS RURALES. 87.950 3,350 14,345 67.940 290 765 1.175 80 
OWNED - POSSEDE .. 76.605 2.865 13.000 58.785 235 675 970 70 
RENTED - LOUE 11,345 490 1.345 9.155 50 95 200 10 

NON-FARM - NON AGRICOLES 81,745 3,070 11.880 64.545 265 750 1,160 70 

. OWNED - POSSEDE 70,745 2.590 10.640 55.615 225 655 960 60 
RENTED - LOUE... 11,000 485 1,240 8.935 40 90 200 10 

FARM - AGRICOLES... ve 6,200 280 2.470 3.390 25 25 15 5 
OWNED - POSSEDE . 5.860 275 2.360 3.170 15 20 15 10 
RENTED - LOUE 340 10 105 220 10 - - - 

NEW BRUNSWICK 

NOUVEAU-BRUNSWICK 157,235 1,055 17.930 132.875 630 705 3.780 265 
OWNED - POSSÉDE . 109.075 730 15,715 90.010 220 455 1.830 125 
RENTED - LOUE........ 48.165 330 2215 42.865 ats 250 11955 140 

URBAN - REGIONS URBAINES .. 93,845 640 2.570 86.950 425 375 2.710 180 
OWNED - POSSEDE .. 53.965 365 1.935 50.360 100 215 940 55 
RENTED - LOUE 39.880 270 635 36.590 320 165 1,770 125 
30,000- 99.999 . 51895 265 465 49,460 235 180 1.165 120 
OWNED - POSSÈDE . 26,745 110 260 25.975 45 80 230 40 
RENTED - LOUE 25.150 135 205 23.480 195 95 935 85 
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TABLEAU 54. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION. PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, CANADA ET PROVINCES, 


REGIONS URBAINES PAR GROUPE DE TAILLE ET REGIONS RURALES NON AGRICOLES ET RURALES AGRICOLES, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 
OIL OR OTHER COAL OR OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL COKE LIQUID FUEL 
ELECTRICITY| OTHER 


COAL OR 
COKE 


ELECTRICITY| OTHER 


CHARBON HUILE OU CHARBON HUILE OU 


OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITÉ) AUTRE | OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE| AUTRE 
COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES 


LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


285 4,095 9.940 850 2.940 9,580 105 255 3,595 16.660 325 1.260 5,605 85 1 
245 3,740 7,970 610 2.190 5.790 80 200 3,305 11,765 240 815 4,245 65 2 
40 355 1.970 240 745 3,790 20 55 290 4,895 90 440 1,365 20 3 

95 110 2.795 390 1.280 6.410 1S 110 65 7,865 155 590 2,300 15 4 

$5 95 1.685 210 770 3.180 10 60 60 4.155 100 235 1,395 5 5 

35 20 1,110 175 510 3,230 10 50 10 3.705 60 355 905 5 6 

80 40 2.265 325 1.105 5.885 20 80 20 6.975 130 530 1,970 10 7 

45 25 1,210 165 625 2.850 10 40 15 3.475 80 180 1,135 5 8 

35 1S 1,055 165 475 3.030 10 40 $ 3.495 50 345 835 10 9 

10 75 525 60 180 $25 - 30 45 885 25 60 330 - 10 

10 70 475 45 150 325 - 20 45 680 20 55 260 - 11 

- 5 $5 ts 30 200 - 10 - 210 5 10 65 - 12 

195 3.980 7,450 460 1.655 3.170 &5 145 3.530 8.800 170 665 3,310 70 13 
190 3.645 6.290 400 1,420 2.605 75 135 3.245 | 7,610 140 580 2.850 60 14 

5 340 860 60 235 565 10 5 285 1.190 35 85 460 10 15 

125 2.275 5.285 360 1.305 2.605 65 90 1.990 6.630 140 555 2.545 55 16 
120 1,970 4,500 300 1.085 2.075 55 85 1.730 5.545 105 475 2,125 45 17 

- 305 780 60 220 - 525 10 5 260 1,085 30 80 420 10 18 

70 1,700 1.865 105 345 570 20 50 1,535 2,165 30 110 *765, 15 19 
70 1,670 1,785 105 335 530 15 50 1,510 2.070 30 110 725 15 20 

- 30 80 - 15 35 - 5 20 100 - - "3 - 21 
9,190 18.525 49.230 3.185 12.335 114,325 130 9.555 17.015 83.730 1.490 4,965 89.520 640 22 
7,295 16,705 37,710 2.275 10.645 72,385 100 7,440 15,300 57,255 970 4.205 61,525 415 23 
1,895 1.830 11.520 905 1.680 41.945 30 2.110 1,720 26.480 520 760 28.000 225 24 
6.355 1,240 20,040 1,540 5.140 84.615 45 6.680 990 48.470 815 1,940 59.775 295 "25 
4.810 940 12.635 880 4,055 47,165 25 4.955 740 26.730 440 1.485 36,045 120 26 
1.545 300 7,405 660 1,080 37.450 20 1.725 250 21,735 375 460 23,730 180 27 
IS 95 5,545 535 1,160 44,220 - 245 70 20.915 315 445 29,540 140 28 
50 70 2.420 170 76$ 19.920 - 25 5s 7,695 80 250, 15,265 20 29 
60 20 3.120 365 400 24.300 - 215 15 13,220 235 195 14,275 120 30 
750 15 1,380 100 445 6,295 - 790 20 2.930 55 180 5.000 15 31 
375 10 925 50 340 4,425 - 370 10 2.000 30 140 3.570 10 32 
375 5 455 50 105 1.870 - 425 15 930 25 40 7 1.425 5 33° 
3.405 195 4.280 365 1,165 12.585 10 3.530 150 9.580 215 550 7,955 25 34 
2.695 140 3.300 260 1.005 8.845 10 2.810 115 6.780 170 480 5.880 25 35 
710 50 985 105 160 3.745 - 725 4 2.800 45 75 2.070 : 5 36 
1,105 335 3.955 245 1,055 11,220 20 1,150 285 7,435 75 "300 8.630 50 37 
845 230 2.400 170 840 6.860 10 915 185 4,770 45 215 5.210 20 38 
260 105 1.555 75 215 4.355 10 240 100 2,665 30 85 3.420 40 39 
980 610 4.880 295 1,310 10.295 10 960 465 7,605 160 470 8.660 60 40 
840 485 3.585 235 1,110 TIS 10 840 375 5.485 115 400 6,115 45 4) 
140 120 1.290 60 200 3.180 - 120 85 2.115 45 65 2,540 1S 42 
2.840 17.280 29,190 1.640 7,195 29,710 90 2.875 16.025 35.260 675 3.020 29,745 340 43 
2.490 15,760 25.075 1.400 6.590 25.215 70 2.485 14,560 30.525 535 2,725 25.480 300 44 
350 1,525 4.110 240 600 4.495 15 390 1.465 4,740 140 295 4,270 4 45 
2,685 14,725 27.665 1,575 6.835 28,175 85 2.700 13.555 33.370 640 2,835 28,340 310 46 
2,340 13.310 23.640 1.350 6.250 23.785 70 2.320 12.200 28,725 515 2.545 24,165 270 47 
345 1,420 4.025 220 585 4.395 15 380 1,360 4,640 125 290 4.165 4 48 
155 2.560 1,520 65 360 1,535 5 175 2.470 1.895 30 185 1,410 | 35 49 
145 2.455 1.435 45 340 1.430 5 170 2.360 1.795 15 175 1,310 30 50 

5 105 90 20 20 100 - 5 110 100 15 5 100. 5 51 
455 18,975 31.365 3.215 10,160 92.920 145 480 17,455 73,110 ° 2.225 5.040 58.280 645. 52 
320 16.820 21.255 2.095 8,250 60,225 105 325 15,535 47,825 1.270 3.965 39.675 475 53 
135 2,455 10,110 1.125 1,915 32.695 40 160 1.918 25.285 955 1.075 18,600 170 54 
325 2,865 15.710 2.065 5.245 67,565 70 340 2.320 49,885 | 1.705 2,640 36,695 260 55 
215 2.295 7,855 1.130 3,940 38.495 35 205 1.895 27,710 860 1,890 21.265 145 56 
15S 565 7,850 935 ‘ 1,300 29,070 30 130 425 22,180 845 750 15,435 120 . 57 
110 500 9,100 1.420 2,430 38.275 50 100 400 32.845 1.210 1.030 16,180 130 ” 58 
50 335 3.120 675 1.760 20,780 25 40 270 15.875 510 680 9,310 60 59 

65 165 5.980 745 675 17,495 30 60 130 16.970 695 340. 6,870 75 60 


we 


war 


545 


TABLE 54. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR CANADA AND PROVINCES, URBAN SIZE GROUPS, 


RURAL NON-FARM AND RURAL FARM, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR OIL OR OTHER] 
AREA COKE LIQUID FUEL 


_ - - ELECTRICITY OTHER 
CATEGORIE D'HABITAT CHARBON HUILE OU - - 
OU COKE ELECTRICITE AUTRE 


1 10.000- 29,999 . 12,355 25 345 11.400 55 45 460 25 
2 OWNED - POSSEDE 6.005 10 205 5.600 15 20 160 5 
3 RENTED - LOUE 6.345 15 140 5.805 35 30 300 20 
4 5.000- 9,999 . 7,170 30 170 6,665 15 30 245 10 
5 OWNED - POSSEDE 4,600 20 150 4,300 5 20 105 - 
6 RENTED - LOUE 2.575 15 20 2,370 10 10 140 10 
7 UNDER 5,000 - MOINS DE 5,000.. 22,425 310 1,590 19,420 110 120 840 25 
8 OWNED - POSSEDE 16,615 220 1,325 14,485 35 90 445 10 
9 RENTED - LOUE 5.815 90 270 4,935 80 . 30 395 15 
10 RURAL - REGIONS RURALES 63,395 420 15,355 45.925 210 325 1.070 85 
11 OWNED - POSSEDE 55.105 365 13,780 39.650 WS 240 885 70 
12 RENTED - LOUE 8.290 55 1,580 6.275 90 85 190 10 
13 NON-FARM - NON AGRICOLES. 58.120 375 12,935 43.235 205 320 980 65 
14 OWNED - POSSEDE 50,045 320 11,435 37,095 115 230 800 55 
15 RENTED - LOUE 8.075 55 1,505 6.145 95 85 185 15 
16 FARM - AGRICOLES 5.270 40 2.420 2.690 $ 5 90 1S 
17 OWNED - POSSEDE 5.060 45 2,350 _ 2.555 5 5 85 20 
18 RENTED - LOUE 205 - 70 130 5 - 
19 QUEBEC 1,603,680 2.240 70,630 1,271,295 119,235 8,665 126,700 4.915 
” 20 OWNED - POSSEDE 760.625 890 59,755 634,150 26.265 3.740 35,120 710 
21 RENTED - LOUE 843.060 1.345 10,875 637.150 92.975 4,920 91,585 4.210 
22 URBAN - REGIONS URBAINES 1,345,365 1,835 14,460 1,085,280 118,650 6,670 114,010 4,470 
23 OWNED - POSSEDE 553,765 540 9.645 488,800 25,870 2,325 26,170 410 
24 RENTED - LOUE 791,605 1,295 4.815 596,480 92,775 4,340 87,835 4,065 
25 500,000 AND OVER - ET PLUS. we 787,390 1,265 2,210 596.815 113.795 3,510 67,145 2.650 
26 OWNED - POSSEDE we 266,170 300 685 227,440 24,165 1,085 12,320 165 
27 - RENTED - LOUE $21,220 955 1,525 369,375 89.635 2.420 54,825 2.480 
28 100,000- 499,999 . 136.135 190 615 118,180 295 210 16.115 535 
29 OWNED - POSSEDE 56.725 50 325 53.075 50 65 3,105 60 
30 79,410 145 285 65.100 250 145 13,005 475 
31 30,000- ‘ 99,999 . 132.140 145 855 120,325 555 1,020 8,730 7" $to 
32 OWNED - POSSEDE $7,255 $0 355 54.550 60 260 1,970 15 
33 RENTED - LOUE 74,880 90 500 65,775 500 760 6.760 495 
34 10.000- 29,999 117,645 90 2.775 101,600 3.275 695 8,850 355 
35 OWNED - POSSEDE 67,095 45 2.055 60,615 1.120 330 2.860 70 
36 RENTED - LOUE 50,550 45. 74S 40.990 2.150 - 370 5.995 290 
37 5.000- 9.999 ......... 48,340 15 2.105 41,420 135 340 4,175 145 
38 OWNED - POSSEDE 27,855 10 1,595 24,345 50 145 1,685 30 
39 RENTED - LOUE 20,485 5 sis 17,075 90 200 2.490 115 
40 UNDER 5.000 - MOINS DE 5,000... 123.715 * 130 5,900 106,940 585 885 9,000 280 
41 OWNED - POSSEDE 78.660 80 4,625 68.770 430 445 4,235 70 
42 RENTED - LOUE..: 45,055 50 1,270 38,170 150 445 4,765 210 
43 RURAL - REGIONS RURALES.. 258,315 405 56,170 186,020 590 1,995 12.695 445 
44 OWNED - POSSEDE 206.860 350 50,110 145.350 390 1,415 8.945 295 
45 RENTED - LOUE 51.455 50 6.055 40.670 195 580 3.745 150 
46 NON-FARM - NON AGRICOLES, 201,830 255 30,115 157.395 51S 1,775 11,395 385 
47 OWNED - POSSEDE 152,385 200 24,615 118,065 320 1,195 7,745 235 
48 RENTED - LOUE 49,440 45 5.495 39.325 195 575 3.645 150 
49 FARM - AGRICOLES..... we $6,485 150 26,050 28,630 75 225 1.295 60 
50 OWNED - POSSEDE 54,470 150 25.495 27.290 70 215 1,195 60 
51 RENTED - LOUE. 2,015 5 560 1.340 5 10 100 - 
52 ONTARIO we  2,225.210 18.775 38.020 1,201,140 809,535 15,620 134,870 7,255 
53 OWNED - POSSEDE 1,400,845 9,085 31,565 790.960 497,095 11,310 59,920 910 
54 RENTED - LOUE 824,360 9,685 6.455 410,180 312,445 4,310 74,945 6,340 
55 ‘URBAN - REGIONS URBAINES 1,863.950 12.260 4,820 954,735 772,070 5,535 107,930 6,600 
56 OWNED - POSSEDE 1,105,280 3,540 3.385 590.740 467,235 3.115 36.775 490 
57 RENTED - LOUE 758,665 8,715 1.435 363,995 304,830 - 2.425 71,160 6,105 
58 500,000 AND OVER - ET PLUS. 824,325 6,305 560 474,860 295.605 1,415 42,590 2,985 
59 - OWNED - POSSEDE 427.095 * 905 285 263.815 151,790 575 9,575 150 
397,225 5.390 280 211,045 143.815 840 33.020 2,830 


60 RENTED - LOUE 
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TABLEAU 54 LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION. PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, CANADA ET PROVINCES, 
REGIONS URBAINES PAR GROUPE DE TAILLE ET REGIONS RURALES NON AGRICOLES ET RURALES AGRICOLES, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


CCAL OR OIL OR OTHER COAL OR OIL OR OTHER 
COKE LIQUID FUEL COKE LIQUID FUEL 


ELECTRICITY) OTHER - - ELECTRICITY] OTHER 
- - CHARBON HUILE OU 

ELECTRICITE] AUTRE | OU COKE AUTRES 

COMBUSTIBLES 


LIQUIDES 


CHARBON HUILE OU 
OU COKE AUTRES BOTTLED 
COMBUSTIBLES - - 
LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


BOTTLED |ELECTRICITE] AUTRE 


CANALISE | EN BOUTEILLE 


15 325 995 135 505 10,370 10 10 240 4930 180 475 6.495 30 

5 200 590 95 350 4,765 5 5 170 2,970 130 305 2.425 10 
10 125 405 40 160 5.605 - 5 70 1.955 50 175 4.070 25 
20 200 1.360 130 840 4,625 - 25 170 2.945 80 400 3,525 20 
15 175 955 85 675 2.695 - 25 155 1.945 50 320 2,100 10 
10 25 405 45 165 1.930 - 5 20 1,000 30 80 1.430 5 
180 1.845 4,250 380 1.465 14,290 15 200 1.505 9.175 235 735 10,495 80 
145 1.590 3.190 270 1.160 10,255 5 145 1.305 6.925 160 585 7.435 60 
35 255 1,065 110 305 4.040 10 60 200 2.255 70 155 3.060 15 
125 16.105 15,655 1,150 4.920 25,360 75 145 15.130 23,225 520 2.400 21.585 390 
105 14,525 13.405 970 4,305 21.735 65 115 13.640 20.115 410 2.080 18.415 335 
20 1.585 2.255 185 610 3.625 5 301.498 3.105 105 325 3.165 50 
110 13,905 14,910 1.105 4,715 23,305 60 135 12.955 21.990 495 2.305 19,865 370 
95 12.395 12.705 920 4.11 19.755 55 110 11.530 18.940 . 390 1.980 16.780 320 
20 1515 2.205 185 600 3,545 5 25 1.425 3.055 105 325 3.085 55 
15 2,200 750 45 205 2.055 10 5 2.180 1,235 25 95 1.715 15 
15 2.130 695 45 195 1.975 10 5 2.110 1.175 -20 95 . 1.635 15 
- 75 50 - 10 80 - - 70 55 - - 80 . 
2,780 59,645 28,925 144,425 42.600 1.324.800 508 920 40,750 317.890 135,875 18930 1.085.625 4,000 
1.400 51,255 14.410 19.850 26.445 647.065 190 310 35.160 147.830 30.315 10.710 534670 1.625 
1380 8.390 14,515 124,570 16.155 677.735 315 605 5.590 170,060 105.260 8.220 550.950 2.375 
2.330 12.800 20.575 142,250 26.555 1.140.485 370 775 8.200 281.435 134.515 12.430 905.025. 2,980 
1035 9.530 8.155 18.230 13.990 502.735 85 195 6.120 118,570 29.510 5.710 392.885 775 
1300 3.270 12.420 124015 12.565 637.750 285 575 2.080 162.865 105.010 6,720 512145 2210 
1.425 1.290 7.575 135,950 9.045 631.875 225 575 825 150.740 129,510 5.845 498410 1.490 
560 660 2.290 16.565 4410 241.635 50 125 380 » 45,640 27.600 1970  : 190.195 255 
865 635 5285 119.385 4.640 390.240 175 450 445 105.100 101,900 3.875 308215 1.235 
235 410 3215 ‘785 755 130,705 25 65 220 33.945 635 490 100,420 355 
95 275 890 120 350 54.900 - 25 145 15.540 210 150 40,565 100 
145 130 2.320 665 405 75,720 25 50 75 18.410 425 340 59.855 260 
225 695 2.905 3,535 3.895 120.850 40 55 375 32.870 1.705 1.465 > 95,350 315 
100 340 870 600 1.480 53.870 - 15 170 16.095 295 605 40,030 : 55 
130 355 2.035 2.935 2.415 66.980 35 40 205 16.775 1.415 865 55.320 260 
185 2.660 2.785 - 680 4,205 107.080 50 20 1.740 30.515 1,765 1.425 81.840 345 
105 2.110 1.400 295 2,225 60.950 15 10 1.410 18.870 800 795 45.105 110 
80 555 1.385 385 1.985 46.135 35 10 . 330 11.640 965 630 36.730 235 
65 1.850 1,010 550 3.010 41.845 15 5 1.265 10.960 - 220 1,000 34,710 175 
30 1.465 640 260 1.685 23.765 5 5 1.010 6.720 115 665 19.270 75 
35 385 370 290 1.325 18,080 10 5 260 4.235 105 345 + 15.445 105 
195 5.890 3.090 750 5.640 108,125 20 503.780 22.405 . 685 2.200 94300 295 
145 4,680 2.060 390 3.840 67,530 15 20 3.010 15.705 490 1.530 57.715 185 
50 1.215 1.030 355 1.800 40,600 5 20 + 765 6.705 195 670 36.585  : 105 
450 46.840 8.350 2.17 16050 184,315 140 145 32,545 36.455 1.060 . 6,500 180.595 1.015 
365 41.725 6.255 1.620 12.460 144.330 105 110 29.040 29.265 810 5.005 141,790 850 
80 5115 2.095 560 3.585 39.985 35 30 3.510 7195 255 1.495 © 38.810 + 165 
360 28.280 7,540 1.880 13.860 149.800 115 11S 19,485 30.895 875 5,545. 144,040 * 880 
280 23,540 5.495 1.345 10.380  111:270 80 85 16265 23,920 630 4085 106,670 720 
80 4.740 2.045 540 3.480 38.530 30 25 . 3.220 6.975 240 1455 37,365. 160 
90 18,565 810 295 2.190 34.515 25 30 13,060 5.560 185 960 36,560 140 
30 18.185 "765 275 2.080 33.060 25 30 12.775 . 5.340 . 175 915 -35120 ‘130 
- 380 45 25 105 1.460 . - BS 228 15 4. 1440 : 10 
4920 25,715 11.225 304.725 49.815 1.828.010 805 $.610 20.870 133.665 736.550 20.275 1303685 4,545 
3.705 21.685 6435 202.00 38.425 1.128,10 495 1,500 17.435 -28.720 462.195 14305 874945 1,740 
1215 4030 4,790 102.725 11.390 699.910 305 4110 3.440 104.940 274,355 5.970 428.145 2.800 
3410 3.640 8.595 281.600 195$  1,547,105 435 4535 2.675 127,095 705.945 9.645 1,010,815 3,235 
2.400 2.995 4340 183.58 13.280 898.465 215 645 ‘ 2.160 23,500 437.580 5.805 : * 634,750 750 
1,010 645 4260 98.015 5.875 648.645 220 3.895 518 103.505 268.365 3.840 376070 2.485 
1,355 195 4.655 117,885 4235 695,860 140 3,030 250 93.000 . 293,035 3,520 429.985 1.500 
895 135 2.075 71,595 2.430 349,915 50 255-160 12.420 155.745 1.835 256,445 235 
460  . 55 2.585 46.295 1.800 345,945 95 2,77 95 80.580 137.290 1.690 173,540 1,255 


SN 


ans 


547 


TABLE 54. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR CANADA AND PROVINCES, URBAN SIZE GROUPS, 


RURAL NON-FARM AND RURAL FARM, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 
PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR 
COKE 


OIL OR OTHER] 
LIQUID FUEL 


AREA 


= ELECTRICITY 
HUILE OU 
AUTRES 


CHARBON 
OU COKE 


CATEGORIE D'HABITAT 


ELECTRICITE 


100,000- 499,999... 403,230 3.090 525 163,935 212,270 680 20,940 1,800 
OWNED - POSSEDE 253.865 775 345 109,810 136,880 305 5.640 120 
RENTED - LOUE 149,370 2.315 185 54,120 75,390 375 15,300 1,680 
30,000- 99,999 ve 255,185 800 560 119.380 116.025 880 16,710 830 
OWNED - POSSEDE 159,510 445 315 77,895 74,130 515 6,100 HO 
RENTED - LOUE 95,675 355 245 41,485 41,895 365 10,605 720 
10,000- 29.999 . . 172,205 955 745 78,605 80,125 680 10.520 565 
OWNED - POSSEDE 117,870 580 530 54,460 56.760 460 5.040 40 
RENTED - LOUE 54.335 370 220 24,145 23.370 225 5,485 525 
5,000- 9,999 . 89,380 380 1,090 47,260 32,915 770 6.775 185 
OWNED - POSSEDE 62,310 285 895 34,380 22,415 540 3,770 25 
RENTED - LOUE. 27,075 95 200 12.885 10,500 230 3,005 160 

“UNDER 5.000 - MOINS DE 5,000.. 119,625 735 1,335 70,695 35,125 1,105 10,390 240 
OWNED - POSSEDE 84,640 555 1.020 50.380 25.265 715 6.650 50 
RENTED - LOUE 34,985 180 310 20.320 9,860 385 3,745 190 

RURAL - REGIONS RURALES.. 361,260 6.515 33.200 246.405 37.465 10,085 26,935 655 
OWNED - POSSEDE 295,570 5.545 28.180 200,220 29.860 8,200 23,145 420 
RENTED - LOUE 65,695 975 5,020 46,180 7,605 1,880 3,790 235 

NON-FARM - NON AGRICOLES. 272,795 3.115 18,485 187,555 31,390 7,710 24,040 495 
OWNED - POSSEDE 213,960 2,315 14,145 146,130 24.615 6,050 20,415 285 
RENTED - LOUE 58.835 805 4,345 41,425 6.770 1,660 3,620 215 

FARM - AGRICOLES 88.465 3,405 14.715 58.850 6.080 2,370 2,895 160 
OWNED - POSSEDE 81.610 3,235 14,035 54,095 5.245 2.145 2,725 135 
RENTED - LOUE 6,855 {70 680 4,755 835 225 170 20 

MANITOBA ns 287,915 6,100 11,215 92.910 153.375 3,345 19,325 1,655 
OWNED - POSSEDE 190.065 4,680 9.645 68.585 96.130 2.520 8.325 200 
RENTED - LOUE 97,845 1,425 1,575 24.325 57.250 825 11,005 1,450 

URBAN - REGIONS URBAINES 209,305 1.490 450 44,440 148,130 1,170 12,185 1.445 
OWNED - POSSEDE 124,665 760 240 28,430 92,095 645 2,415 85 
RENTED - LOUE 84,640 725 210 16.010 56.035 520 9,765 1,365 

500,000 AND OVER - ET PLUS.. 163,195 665 205 27.915 124,795 380 8.005 1,240 

’ OWNED - POSSEDE 95,705 245 100 17,445 76.930 130 795 55 
RENTED - LOUE 67,490 420 105 10,465 47,860 250 7,205 1,185 
30,000- 99,999... 9,425 295 10 1,030 7,600 15 385 90 
OWNED - POSSE 6,100 190 5 655 5,090 10 150 - 
RENTED - LOUE 3.330 105 5 375 2,510 - 235 90 
10,000- 29,999 . 11,045 135 30 3.945 S.UIS 290 1,485 50 
OWNED - POSSEDE 5,890 60 15 2.495 2.865 185 270 - 
RENTED - LOUE 5,150 75 20 1,445 2,245 100 1.215 50 
$,000- 9.999 8.290 50 50 3,555 3.750 175 690 20 
OWNED - POSSEDE 5.540 35 25 2.390 2.745 95 245 10 
RENTED - LOUE 2,745 15 25 1,165 1,005 80 445 10 

UNDER 5,000 - MOINS DE 5,000 17,345 335 160 8.000 6.885 315 1,620 40 
OWNED - POSSEDE 11,430 225 100 5.440 4,470 225 950 15 
RENTED - LOUE 5.915 110 55 2,555 2.415 90 670 20 

RURAL - REGIONS RURALES 78,605 4,610 10.765 48,470 5.240 2.175 7,145 205 
OWNED - POSSEDE 65.400 3.920 9.405 40,160 4,030 1,875 5.905 US 
RENTED - LOUE 13,205 695 1,360 8,310 1,215 300 1,235 90 

NON-FARM - NON AGRICOLES. 46,830 1,485 6,595 28,000 4,810 1,195 4,610 140 
OWNED - POSSEDE 35.660 1.070 5.480 21.025 3,615 960 3.465 50 
RENTED - LOUE 11,165 420 LS 6.970 1,190 235 1,150 85 

FARM - AGRICOLES..... we 31,775 3,125 4.170 20.475 435 975 2.530 65 
OWNED - POSSEDE we 29,735 2.850 3,920 19,135 410 910 2,440 - 65 
RENTED - LOUE 2,045 280 245 1,345 20 70 90 5 

SASKATCHEWAN 267,615 4,325 10.585 87.600 154,015 7,750 2.270 1,060 
OWNED - POSSEDE 194,560 3.935 9,160 72,340 101.420 6,645 745 310 
RENTED - LOUE 73,060 390 1,425 15.260 52.590 1110 1,535 745 

URBAN - REGIONS URBAINES. 149,055 305 560 12,450 132,490 690 1,820 740 
OWNED - POSSEDE … 93,775 250 365 7,875 84,420 470 360 30 
RENTED - LOUE 55.280 50 190 4,575 48.070 220 1,460 , 710 


$48 


TABLEAU 54 LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D‘OCCUPATION, PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, CANADA ET PROVINCES, 
- 
REGIONS URBAINES PAR GROUPE DE TAILLE ET REGIONS RURALES NON AGRICOLES ET RURALES AGRICOLES, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU ‘CHAUDE 


COAL OR OIL OR OTHER COAL OR OIL OR OTHER 


COKE LIQUID FUEL COKE LIQUID FUEL 
- od ELECTRICITY! OTHER - - ELECTRICITY! OTHER 
CHARBON HUILE OU - _ CHARBON HUILE OÙ - = 
OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE] AUTRE | OU COKE : AUTRES BOTTLED ELECTRICITE] AUTRE 
COMBUSTIBLES - — COMBUSTIBLES - 
LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


NO 


625 335 1.295 72,600 2,190 326,080 105 970 215 14,780 199,405 1.475 185,790 595 1 
425 280 640 47,545 1,400 203,525 55 70 175 3.055 131.065 800 118,605 100 2 
200 50 655 25.055 790 122.560 55 905 40 11.730 68.340 680 67,185 490 3 
445 330 910 41,080 2.665 209,695 55 155 275 9,185 98,210 1,245 145,700 405 4 
285 265 475 27.655 1,780 129.015 30 70 225 2.720 65,505 790 90,075 130 5 
165 65 435 13,425 885 80.675 25 85 5 6.465 32,705 455 55,630 280 6 
375 605 610 25.795 2,765 142.040 25 175 340 3.875 64.790 945 101,725 360 7 
285 495 350 18.870 2,025 95.840 10 95 285 1,805 48.190 640 66,770 90 8 
90 110 260 6.930 735 46.195 15 80 55 2.070 16.605 300 34,955 270 9 
235 940 . 385 10,525 2.370 74,885 30 55 775 2,155 24,895 ~ 865 60,480 160 10 
180 785 270 7.630 1,825 51,590 25 45 675 1.205 17,875 605 41,830 70 11 
$5 155 1S 2.900 550 23,295 10 t0 100 950 7,025 255 18,645 90 12 
375 1,240 735 13,718 4.940 98.550 70 145 815 4.100 25.615 1,595 87,135 220 13 
325 1.035 530 10,300 3,825 68,575 50 110 645 2.380 19,210 1,140 61,025 130 14 
50 205 210 3.415 Lats 29.975 20 35 175 L715 6,400 460 26,110 90 15 
1.510 22.070 2.625 23.120 30,655 280.905 365 1.075 18,200 6.565 30.610 10,630 292,870 . 1,310 16 
1.305 18.690 2.100 18.415 25,145 229,640 280 855 15,275 5.135 24,620 8,500 240.195 990 17 
205 3,380 530 4.710 5.515 51,265 90 220 2,925 1.430 5.990 2.130 52,680 320 18 
US 14,895 2.170 18.775 24.395 211.150 300 770 12,995 . 3.600 25.605 8.620 218,095 1,105 19 
920 11.850 1,685 14.610 19,345 165.335 220 565 10,375 4,255 20,225 6,615 171,420 805 20 
195 3,045 485 4,160 5.050 45,815 80 205 2.620 1.350 5.385 2.005 46.975 305 21 
390 7,175 460 4,350 6.270 69,750 - 65 300 5,205 960 4,995 2.015 74,775 205 22 
380 6,840 410 3.810 5.795 64,305 65 290 4,900 875 4,395 1,885 69,075 185 23 
10 335 45 545 470 5,445 5 15 305 85° 605 125 5.705 15 24 
935 11,505 975 8.860 4.880 260,635 LE 675 10,860 4.650 112,415 2,795 135,490 1,025 25 
75 9,950 620 4.005 3.725 170.965 85 430 9,460 1.570 72,395 1,820 103,870 515 26 
220 1,555 360 4.860 1.150 89.670 35 245 1,405 3.080 40,015 975 51,620 510 27 
350 780 520 8.255 1,955 197.405 40 215 415 3.830 109,130 1,345 93,900 480 28 
215 605 235 3,575 1.390 118.625 20 70 285 955 69,925 705 52.650 85 29 
135 180 280 4.675 570 78,780 25 145 130 2.880 39,205 635 41,250 395 30 
225 225 375 6.560 885 154,905 20 160 105 2.745 91.585 680 67,545 375 31 
125 165 . 145 2,435 510 92.325 - 25 80 515 57.860 305 36.880 35 32 
100 60 225 4,120 380 62.580 20 130 30 2.230 33,725 370 30,660 340 33 
30 45 15 410 100 8.820 5 25 20 70 6.090 35 3,160 | 25 34 
25 45 10 345 90 5,585 5 15 20 20 4,310 15 E7IS = 35 
- - 10 70 20 3.235 - 5 - 55 1.775 20 1,445 20 36 
15 45 20 220 350 10.385 5 5 15 305 3.765 225 6,695 30 37 
10° 30 10 140 285 5.4t5 - - 10 90 2.175 125 . 3.485 10 38 
5 15 15 80 65 4,970 5 - 10 210 1,590 105 3,215 20 39 
10 105 50 210 205 7.710 a) 5 45 160 2.965 165 . ‘4,940 15 40 
5 80 30 170 170 5.090 - - 30 $5 2,245 100 3.105 5 41 

5 25 25 35 40 2.620 5 5 15 100 725 55 1,840 10 42 
70 355 55 855 410 15,590 10 30 225 550 4.715 240 11,550 40 43 
50 280 50 490 345 10,215 10 25 150 275 3,335 150 7,460 35 44 
20 80 10 370 65 5.375 - 5 80 280 1,375 85 4,090 5 45 
585 10,720 460 610 2,920 63.235 75 455 10,450 815 3.290 1,450 61,595 540 46 
495 9,345 385 425 2,340 52.345 60 355 9,175 626 2.475 - HIS 51,225 . 430 47 
90 1.375 80 185 580 10.885 IS 100 1,275 200 815 335 10,370 110 48 
385 7,270 310 ‘560 2,240 36,000 60 300 6,890 540 3.050 945 34,725 380 49 
305 6,090 245 375 1,705 26,895 45 200 5.815 360 2,255 645 26,105 280 50 
85 1.180 70 185 530 9.110 10 95 1.075 180 795 295 8,620 105 51 
195 3.450 150 45 685 27.230 20 160 3.560 275 235 510 26,875 160 . 52 
190 3,255 140 40 640 25,450 15 155 3,360 260 220 465 25,120 - 150 53 
5 195 10 - 50 1,780 - 5 200 20 15 45 1,755 5 54 
1,785 16,365 2.755 23,515 14,580 208.325 285 1.605 15,665 6.295 136.165 9,550 96.775 1,570 55 
1,585 14,330 2.315 18.195 12,270 145.640 215 1,430 13,760 4,355 91,390 7,910 74,565 1,145 56 
200 2.035 440 5.320 2.310 62,685 75 175 1.900 1,935 44,770 1,640 22,210 420 57 
255 1,040 510 17.555 2.420 127,200 75 160 770 2.070 119.495 1,005 25,105 450 58 
200 795 330 13,145 1,940 77,320 45 . 140 565 830 78.075 605 13,355 195 59 


60 245 175 4.415 480 » 49,875 30 25 208 1,235 41.420 395 11,750 250 60 
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TABLE 54. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR CANADA AND PROVINCES, URBAN SIZE GROUPS, 
+ 


RURAL NON-FARM AND RURAL FARM. 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 
PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR 
- COKE 


OIL OR OTHER} 
LIQUID FUEL 


AREA 


_ - ELECTRICITY 
CHARBON HUILE OU 


OÙ COKE 


CATEGORIE D'HABITAT 


ELECTRICITE 


1 100.000- 499,999 80,875 55 50 4,730 74.035 190 1,305 495 
2 OWNED - POSSEDE L 48.320 45 15 2.645 45.305 85 210 10 
3 RENTED - LOUE renier 32.550 10 40 2.090 28.735 105 1,095 485 
4 30.000- 99.999 . 9.970 20 5 990 8,790 35 85 35 
5 OWNED - POSSEDE 6.260 10 5 665 5.520 20 35 - 
6 RENTED - LOUE 3.705 10 - 325 3.270 15 55 35 
7 10,000- 29,999. nine 21,495 45 65 1,400 19,465 130 235 150 
8 OWNED - POSSEDE 13.220 40 35 875 12.125 95 55 - 
9 RENTED - LOUE... 8.270 10 30 530 7.340 35 180 145 
10 5.000- 9.999 . 7.945 40 5 475 7,295 65 50 15 
11 OWNED - POSSEDE 5.250 30 - 365 4.795 50 10 - 
12 RENTED - LOUE 2.690 10 - 110 2,500 15 40 20 
13 UNDER 5.000 - MOINS DE 5.000. 28.775 135 435 4.850 22.895 270 140 50 
14 OWNED - -POSSEDE ... 20.715 120 310 3.320 16.670 210 50 20 
15 RENTED - LOUE 8.060 15 125 1.525 6.225 55 90 2. 
16 RURAL - REGIONS RURALES 118.555 4,020 10,030 75.150 21,520 7.065 450 320 
17 OWNED - POSSEDE ... 100.785 3.680 8.790 64.465 17.000 6,175 380 285 
18 RENTED - LOUE 17,775 335 1.230 10.685 4.520 890 70 40 
19 NON-FARM - NON AGRICOLES 59.845 1,160 5,645 29,500 20.530 2.720 200 95 
20 OWNED - POSSEDE ... 46.355 945 4,660 22.295 16.100 2.140 145 60 
21 RENTED - LOUE 13.495 215 985 7.205 4425 585 55 30 
22 FARM - AGRICOLES 58,710 2.865 4,385 45.650 995 4,345 255 225 
23 OWNED - POSSEDE 54.430 2.740 4.135 42.170 895 4.035 240 220 
24 RENTED - LOUE 4,280 125 245 3.485 95 310 15 5 
25 ALBERTA 464,240 14.900 8,660 43,705 365,855 22,055 5,945 3,130 
26 OWNED - POSSEDE 296.595 12.885 7.280 33.495 223.760 17.720 850 600 
27 RENTED - LOUE 167,650 2.015 1,385 10.210 142.090 4.330 5,090 2.530 
28 URBAN - REGIONS URBAINES 353,155 505 445 10,700 331.080 2.205 5,755 2.475 
29 OWNED - POSSEDE ... 205.975 335 265 5,655 197,430 1.405 755 130 
30 RENTED - LOUE 147.180 170 180 5.040 133,650 800 4,995, 2.345 
31 100,000- 499.999 . 255.900 185 155 5.685 241,660 880 5.140 2,185 
32 OWNED - POSSEDE 140.975 85 65 1.860 137,795 455 630 85 
33 RENTED - LOUE 114,920 100 90 3,830 103,860 430 4515 2.095 
34 30.000- 99.999 . 12.555 5 15 105 12,270 75 65 25 
35 OWNED - POSSEDE 8.480 - - 55 8.360 40 15 5 
36 RENTED - LOUE 4.080 - 10 45 3.910 35 55 20 
37 10,000- 29,999 . 22,405 15 10 390 21.665 65 170 90 
38 OWNED - POSSEDE 15.340 10 10 240 15.000 40 35 - 
39 RENTED - LOUE 7.065 - - 150 6.665 25 135 85 
40 5.000- 9,999 . 13.245 75 15 725 12.095 180 120 35 
41 OWNED -’POSSEDE 7,565 55 10 465 6.885 135 10 5 
42 RENTED - LOUE 5,685 25 5 260 5.210 40 110 35 
43 UNDER 5.000 - MOINS DE 5.000. 49,050 230 250 3.790 43.390 1,005 245 135 
44 OWNED - POSSEDE ... 33.625 180 170 3.040 29.390 740 70 30 
45 RENTED - LOUE 15.430 45 80 755 14,005 270 175 100 
46 RURAL - REGIONS RURALES 111.085 14,395 8.225 33.010 34,775 19,845 185 655 
47 OWNED - POSSEDE ... 90.615 12,555 7.015 27.835 26.335 16.315 90 470 
48 RENTED - LOUE 20,465 1,845 1.205 5.175, 8.435 3.530 100 180 
49 NON-FARM - NON AGRICOLES. 53.265 3.505 4,590 12.685 25.220 6.830 140 295 
50 OWNED - POSSEDE 37.610 2.405 3.610 9.080 17,795. 4,525 50 140 
5 RENTED - LOUE... 15.655 1,100 975 3.605 7.430 2.300 90 155 
52 FARM - AGRICOLES 57,820 10.885 3.630 20,320 9.550 13,020 50 365 
53 OWNED - POSSEDE 53.010 10.145 3.405 18.755 8.540 11,790 ~ 4 330 
54 RENTED - LOUE 4.810 745 225 1.565 1,010 1.225 10 30 
BRITISH COLUMBIA 
55 COLOMBIE-BRITANNIQUE 667.325 3,660 24,555 313,600 261,105 11,355 49,455 3,605 
56 OWNED - POSSEDE 422.510 2.300 17.700 200,940 171.290 7.535 22.155 590 
57 RENTED - LOUE 244815 1,360 6.850 112.660 89.810 3,820 27.295 3.015 
58 URBAN - REGIONS URBAINES. 521,165 2,555 5.225 231,995 238.710 3,740 35,830 3,110 
59 OWNED - POSSEDE 311.300 1.420 3.305 138.480 153.765 2.215 11.815 300 


60 RENTED - LOUE 


209,865 1,130 1920 € 93.520 84,945 1,525 24,015 2,805 
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TABLEAU 54. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D‘OCCUPATION, PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, CANADA ET PROVINCES. 
REGIONS URBAINES PAR GROUPE DE TAILLE ET REGIONS- RURALES NON AGRICOLES ET RURALES AGRICOLES, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


COAL OR OIL OR OTHER COAL OR OIL OR OTHER 
COKE LIQUID FUEL COKE LIQUID FUEL 
- - ELECTRICITY] OTHER - - ELECTRICITY] OTHER 
CHARBON HUILE OU - - CHARBON HUILE OU - - 
OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE] AUTRE | OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE] AUTRE 
COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES 


LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


80 75 180 6.520 815 73,185 25 55 50 1.055 67,350 365 11,830 165 
60 65 105 4,560 650 42.870 10 45 35 330 42,535 . 165 5.175 40 
20 10 80 1.960 160 30,310 10 10 15 725 24.815 210 6.660 125 
25 20 25 1.225 145 8.530 5 15 20 105 8.020 60 1.745 20 
20 20 20 950 115 5.140 - 15 15 55 5.175 40 960 5 

5 5 5 280 30 3.385 - - - 50 2.840 20 785 15 

10 135 55 © 3.650 240 17.395 10 20 90 290 17,520 145 3.355 85 

10 90 25 2.675 170 10,255 5 15 60 120 11,220 100 1,690 20 

- 45 30 975 70 7,140 5 5 30 175 6.300 40 1.665 60 

15 55 30 1,160 255 6.430 to 15 15 10 6.550 75 1,200 25 

15 45 20 895 205 4.075 - 10 10 50 4.425 45 705 5 

- 10 5 265 55 2.350 5 - 5 20 2.125 30 495 15 

125 760 220 5.005 970 21.670 30 65 595 560 20.055 365 6,980 160 
100 585 165 4.070 805 14,980 20 60 445 280 4.715 260 4.830 $25 
30 175 55 940 165 6.690 10 5 155 280 5.335 100 2.150 40 
1.530 15,325 | 2.245 5.955 12.160 81,130 215 1.445 14,890 4.220 16.665 8,545 71.670 1,125 
1,390 13,530 1,985 5,050 10,335 68.320 170 1,290 13.190 3.525 13,315 7,300 61.210 950 
135 1,790 260 910 1,830 12,805 45 150 1.695 700 3.355 1,245 10,460 170 
760 8,065 1,100 5.650 5.755 38,395 120 630 7,400 1.775 15.730 3.550 30,220 540 
660 6.665 900 4,770 4.570 28.700 85 530 6,095 1,235 12.470 2.730 22.870 425 
105 1,400 195 875 1,185 9.695 35 100 1,305 $35 3.265 820 7.355 120 
765 7,260 1.145 305 6,405 42,730 90 815 7.495 2.445 940 4.990 41,445 580 
730 6.870 1,080 280 5.765 39,620 85 760 7,100 2,285 845 4,570 38.340 530 
35 390 65 25 640 3,115 5 55 395 165 95 425 3.100 50 
3.595 10,795 3.765 128.455 30.685 286.405 540 4,255 9.885 9.230 345.860 31,285 62.165 1.570 
3.090 9,300 2.700 71.260 25.215 184,655 385 3.645 8.550 6.015 215.365 25.465 36.650 915 
510 1,490 1.070 57.190 5.475 101,750 160 610 1.335 3.210 130.495 5,825 25,515 660 
335 485 1.065 111,000 6,935 233,215 130 255 280 3.040 314.035 2.610 32,315 620 
235 340 530 58.240 5.540 141.030 60 t60 185 865 191.235 1.600 11,785 140 
100 140 535 52,755 1,400 92,185 65 95 95 2.175 122.800 1.005 20,535 475 
100 80 690 77,085 2.580 175,280 75 110 50 2.390 229,430 1,175 22,250 505 
60 35 270 37.160 1.970 101,450 35 40 20 530 133.945 645 5.720 85 
40 45 425 39.930 615 73,830 . 4 70 25 1.860 95.490 530 16.530 420 
10 : 25 6,245 95 6.175 - - - 30 11,925 70 525 - 

10 $ 15 3.700 50 4,700 - - - 10 8.170 40 255 - 

- - 10 2,550 45 1.480 - - - 20 3.755 35 270 5 

10 10 35 6.885 285 15,170 15 - 10 125 20.720 80 1,445 20 

5 . 1 30 4.240 240 10.810 10 - 10 50 14,580 50 645 5 

- - 10 2.640 45 4,360 5 - - 80 6.140 30 800 20 

45 20 80 3.355 575 9,160 10 35 20 120 LOIS 225 1,820 15 
30 15 40 1,755 430 5.295 5 25 10 50 6.565 160 740 to 

15 5 35 1.605 150 3.870 - 5 5 . 70 4,450 70 1.080 - 
165 370 235 17.430 3.395 27.425 30 115 200 380 40.950 1,055 6,280 80 
130 280 175 11,390 2,855 18.775 15 95 135 230 27,980 710 4,425 50 
35 90 55 6.040 545 8,650 15 25 60 150 12,965 340 1,855 35 
3.260 10,305 2.705 17.455 23.755 53.195 410 3.995 9.605 6.185 31,825 28.675 29,850 950 
2,850 8.950 2.170 13.020 19.680 43.630 315 3.480 8.370 5.145 24.125 23.855 24.870 770 
410 1,355 535 4.435 4,075 9,565 95 510 1.235 1.040 7.700 4.820 4,980 180 
1.240 5.330 1.070 12.590 9.720 23.140 175 1,235 4.865 1.915 22.730 7 9.075 13.020 420 
965 4,260 695 8.790 6,970 15.815 ns 910 3.910 1.195 15.985 5.985 9.355 270 
270 1,070 375 3.800 2.745 7,325 60 330 955 720 6.745 3,095 3.665 155 
2,020 4,980 1.635 4.865 14.035 30.045 235 2.760 4.740 4.270 9.095 ‘ 19.600 16.825 535 
1.885 4.695 1.480 4.230 12,710 27.815 200 2.575 4.460 3.950 8.135 17.875 15,510 505 
140 285 155 635 1.325 2.235 35 185 280 315 955 1,725 1.315 30 
1,525 13.260 26,795 89,365 34.555 504,350 470 1.165 11.600 77,855 226.545 15.370 332,935 1,860 
1.185 9,530 15.715 54.070 26,145 315.545 305 645 8.200 26,890 145,605 10,150 230.420 600 
335 3.735 11,080 35.290 8.410 185.800 165 515 3.400 50,970 80.935 5.225 102,515 1,255 
985 2.940 16.345 82.065 11,200 407,405 225 830 2.420 65.595 208.515 4,970 237,485 1,365 
750 2.045 9.480 48,705 8.310 241,875 135 385 1.600 18,850 131.475 2.980 155,735 280 
230 890 6.870 33.365 2,885 165.535 90 445 820 46.745 77,040 1,990 81,745 1,085 


NO 


WR 


aue 


wane 


ane 
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TABLE 54. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR CANADA AND PROVINCES, URBAN SIZE GROUPS, 


RURAL NON-FARM AND RURAL FARM, 1971 | 


PRINCIPAL HEATING FUEL 
PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR OIL OR OTHER} 


AREA COKE LIQUID FUEL 
— = = ELECTRICITY OTHER 
CATEGORIE D'HABITAT CHARBON HUILE OU - - 
OU COKE AUTRES ELECTRICITE AUTRE 


500,000 AND OVER - ET PLUS.... 300,035 1,365 1,620 115,220 165,765 775 13,255 2,040 
OWNED - POSSEDE 168.015 615 870 59.575 103,865 380 2,565 140 
RENTED - LOUE 132,020 750 745 55.650 61,895 390 10,690 1,900 

100,000- 499,999 . 56,825 425 650 47,545 1,180 230 6,660 140 
OWNED - POSSEDE 33,020 280 390 29.785 520 170 1,840 30 
RENTED - LOUE 23,810 145 255 17.760 660 60 4,820 105 
30.000- 99,999 . 31,555 20 605 8.455 18,125 340 3,830 175 
OWNED - POSSEDE 19,855 20 395 5.885 11.805 210 1,525 15 
RENTED - LOUE... 11,705 5 210 2.565 6.320 130 2,305 160 
10:000- 29,999 72,000 230 940 34,550 28.740 1,055 6,190 290 
OWNED - POSSEDE 49,025 155 655 24,445 20,310 620 2,780 65 
RENTED - LOUE 22,975 75 280 10,110 8,435 430 3,415 230 
5,000- 9,999... 22,125 ” 1SS 360 6.770 12,910 305 1,560 80 
OWNED - POSSEDE 15,240 95 255 5,030 9,035 165 655 5 
RENTED - LOUE...... 6.885 50 105 1,745 3,870 135 900 75 

UNDER 5.000 - MOINS DE 5.000 38.625 365 1,055 19,450 11,990 1,040 4,335 385 
OWNED - POSSEDE 26,150 260 740 13,765 8.230 665 2,450 45 
RENTED - LOUE 12,470 105 - 320 5.690 3,760 375 1,880 340 

RURAL - REGIONS RURALES.. 146,160 1,105 19,330 81,600 22,395 7,615 13,625 495 
OWNED - POSSEDE 111,205 880 14,400 62.460 17,525 5,320 10,335 285 
RENTED - LOUE 34,955 225 4,935 19,140 4,870 ‘2,295 3.280 210 

NON-FARM - NON AGRICOLES... 128,160 850 15,130 72,400 20,610 6,615 12,145 410 
OWNED - POSSEDE 95,105 650 10,675 54,200 15.910 4,475 8,980 215 
RENTED - LOUE 33,055 200 4,450 18,195 4,705 2,140 3,170 190 

FARM - AGRICOLES.. 18,000 255 4,200 9,205 1,780 995 1,470 90 
OWNED - POSSEDE 16, 100 225 3,720 8.260 1,620 840 1,360 70 
RENTED - LOUE 1,905 30 480 940 160 155 115 15 

YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES 
YUKON ET TERRITOIRES DU NORD-OUE.. 12.690 10 1,620 10,090 215 260 200 290 
OWNED - POSSEDE 4,435 5 1,235 3.025 5 105 35 20 
RENTED - LOUE 8.255 5 385 7,070 210 150 170 265 
URBAN - REGIONS URBAINES 7,500 10 355 6.410 115 155 185 275 
OWNED - POSSEDE 2,710 5 255 2.340 5 65 30 15 

_ RENTED - LOUE 4,790 5 100 4,065 WS 95 155 260 
10,000- 29,999. 3,255 5 170 2.915 10 10 140 - 
OWNED - POSSEDE 1.570 5 130 1,410 5 19 25 - 
RENTED - LOUE 1,680 - 45 1,505 10 5 115 5 
5,000- 9,999 1,605 - 65 1,360 100 50 15 15 
OWNED - POSSEDE 460 - 45 390 : 20 5 - 
RENTED - LOUE 1,145 - 20 970 95 30 15 10 

UNDER 5,000 -. MOINS DE 5,000. 2.645 5 120 2,135 10 95 25 260 
OWNED - POSSEDE 680 85 540 : 40 - 15 
RENTED - LOUE 1,960 - 35 1,590 5 55 30 245 

RURAL - REGIONS RURALES 5.190 5 1,260 3,685 100 105 15 15 
OWNED - POSSEDE 1,725 5 980 680 : 50 5 10 
RENTED - LOUE.. 3,465 280 3.005 95 65 15 10 

NON-FARM - NON AGRICOLES 5.165 5 1,250 3.670 95 105 1S 15 
OWNED - POSSEDE 1.705 $ 970 670 = 45 $ 10 
RENTED - LOUE 3.455 $ 280 3,000 95 60 15 5 

FARM - AGRICOLES, . 20 - 10 10 - - - - 
OWNED - POSSEDE 20 - 10 5 - - - - 
RENTED - LOUE.. 5 - - 5 - - - - 
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TABLEAU 54. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D‘OCCUPATION, PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, CANADA ET PROVINCES, 
REGIONS URBAINES PAR GROUPE DE TAILLE ET REGIONS RURALES NON AGRICOLES ET RURALES AGRICOLES, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


OIL OR OTHER COAL OR OIL OR OTHER 


COAL OR 


COKE LIQUID FUEL COKE LIQUID FUEL 
_ _ ELECTRICITY| OTHER - - ELECTRICITY) OTHER 
CHARBON HUILE OU CHARBON HUILE OU - - 
OU COKE AUTRES OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE] AUTRE 
COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES - 
LIQUIDES LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


460 870 6.925 60,950 1,845 228,885 100 455 705 41,000 146,600 1.260 109,300 715 


1 

330 605 3.760 36.135 1:290 125.830 70 175 425 9.430 89.185 610 68.080 115 2 
130 265 3.160 24.815 560 103.055 35 285 285 31.570 57.415 650 41.220 600 3 
180 275 2.850 4,430 915 48.175 10 165 285 12,655 3,920 395 39,275 125 4 
130 195 1.890 1.625 670 28.505 5 75 220 3.770 1.930 260 26.725 40 5 
50 80 960 2.805 240 19.670 5 85 65 8.885 1.990 135 12,555 85 6 
45 375 300 2.830 1.640 26.330 40 15 280 1.085 15,390 410 14,305 70 7 
35 230 225 1.775 1.325 16.255 15 5 170 470 10.285 245 8.650 30 8 
15 145 80 1,050 315 10.080 25 10 115 620 5.105 160 5.655 40 9 
120 560 3.640 6.690 2.775 58.175 30 60 495 6.610 22.975 1.240 40,540 80 10 
95 425 2,070 4,575 2,110 39,725 15 35 340 3,005 16,350 810 28,440 40 11 
30 135 1.570 2.110 665 18.450 20 20 150 3.610 6.630 430 12,095 4 12 
45 210 590 3.930 940 16,410 5 25 130 980 10,510 385 10,060 35 13 
35 150 335 2.465 660 11,595 5 15 85 540 7.415 230 6,885 10 14 
5 60 255 1.465 285 4.815 - 5 40 440 3.035 155 3175 25 15 
140 650 2.035 3.240 3.075 29,440 40 110 520 3.260 9.125 . 1,275 23,995 335 16 
135 445 1.195 2.120 21255 19.970 30 80 360 1.630 6.255 820 16.960 45 17 
5 205 840 1.120 820 9.475 10 25 165 1,630 2.870 460 7.035 290 18 
535 10.320 10.455 7,295 23,360 93,945 245 335 9,185 12,265 18,030 10,405 95,450 45 19 
435 7.480 6.240 51370 17,835 73,675 175 255 6.605 8.045 14,135 7.165 74,675 325 20 
100 2.840 4215 1.930 5.525 20.270 75 7 2.575 4.225 3.895 3.240 20.775 175 21 
470 8.385 9,750 6,700 21,180 81.455 225 295 7,430 11,245 16.685 8,915 83,145 455 22 
370 5.780 5.690 4.815 15.940 62.350 155 25 5065 7.170 12.895 5.875 63,580 295 23 
100 2.600 3055 1.885 5.235 19,105 70 T 2370 4075 3.790 3.035 19,565 155 24 
65 1,940 700 60$ 2.175 12.490 20 35 1,750 ‘ 1.020 1,350 1,490 12,310 40 25 
65 1.69 545 555 1.890 11,330 15 35 1.540 870 1.240 1:290 11,095 25 26 
. 240 155 50 285 1.165 5 5 210 150 110 205 1:210 15 27 
20 1.435 2.055 145 1,765 7255 20 15 1,360 2,980 230 1,065 6,890 155 28 
5 1090 260 30 1,055 1.975 15 5 1.030 455 20 555 2.340 30 29 
10 34 1,795 115 715 5.275 5 5 325 + 2,525 215 510 4,545 15 30 
10 265 375 35 975 5.840 5 10 220 1,165 125 485 5,350 140 31 
5 210 75 15° 640 1.770 5 5 175 230 5 250 2.025 25 32 
5 60 300 15 335 4.075 5 45 935 125 235 3,325 20 3 
5 110 60 20 420 2.635 - 5 100 505 20 140 2,465 20 34 

- 85 30 10 280 1,165 - 5 85 130 - 80 1,265 10 35 
. 20 35 1S 135 1,470 - - 15 375 15 60 6,205 10 36 
5 55 35 5 135 1,380 : 5 50 140 95 35 1,280 - 37 
5 35 10 5 85 325 - - 40 15 - 15 400 - 38 
20 20 - 45 1,055 - - 15 125 90 25 880 - 39 

5 105 280 10 415 1,825 5 5 65 530 10 310 1,605 540 
5 85 35 5 270 280 5 5 50 90 5 160 370 10 41 
20 240 5 150 1,545 - - 10 440 10 150 1,245 110 a2 
5 1170 1,680 115 795 1.415 15 - 1135 1,815 105 580 1,530 1543 
- 885 185 5 415 205 10 - 860 225 15 305 310 10 44 
- 285 1,495 98 380 1.200 5 - 275 1,585 90 275 1,215 10 45 
S 1.160 1,680 110 785 1,405 15 $ 1.130 1,810 105 575 1,530 15 4 
5 880 185 18 405 210 10 +. 850 225 15 295 315 5 4 
. 280 1,490 100 380 1,200 - - 275 1,585 90 280 1,215. 5g 
- 5 5 - 10 5 - - 5 - 5 5 5 - 49 
: 5 - 5 5 - - 10 5 5 - - 560 
- - - - . - - - 5 5 - 51 
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TABLE 55. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR CENSUS DIVISIONS, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR OIL OR OTHER 


CENSUS DIVISION COKE LIQUID FUEL 
_ - - ELECTRICITY 
DIVISION DE RECENSEMENT CHARBON HUILE OU : - 
OU COKE ELECTRICITE 


J 


1 CANADA 6.030.810 65,730 212.940  3,441,220 1,864,565 70.995 352,705 22,640 
2 OWNED -- POSSEDE 3.634.595 46.075 179,205 2,104,785 1.116.565 51,030 133,260 3,675 
3. RENTED - LOUE 2.396.215 19,660 33,735 1.336.440 748.000 19,975 219,445 18,970 
NEWFOUNDLAND : 
4 TERRE-NEUVE 110,185 2,890 11,570 90.705 35 40 4,815 120 
5 OWNED - POSSEDE 88.145 2,515 10,910 72.410 30 25 2.180 80 
6 RENTED - LOUE. 22.040 375 660 18.300 10 15 2,630 45 
7 DIVISION NO. D . 47.075 1.890 2.005 40,120 20 15 2,965 55 
8 OWNED - POSSEDE 35.535 1.590 1,870 30.840 10 5 1,170 45 
9 RENTED - LOUE 11,545 305 140 9.280 5 10 1,795 5 
10 DIVISION NO. 2 5.785 120 270 5.225 : 5 165 : 
11 OWNED - POSSEDE 5.155 110 265 4.625 - 5 145 : 
12 RENTED - LOUE 630 5 5 595 - - 20 - 
13 DIVISION NO. Ban 4,980 355 365 4,125 - - 130 5 
14 OWNED - POS: 4.610 345 355 3.810 - - 90 : 
15 RENTED - LOUE........ . 370 5 10 315 - - 40 . 
16 DIVISION NO. 4 5.290 10 845 4,335 5 5 85 5 
17 OWNED - POSSEDE 4,130 5 785 3.255 5 5 80 - 
18 RENTED - LOUE 1.160 - 60 1.085 - 5 5 5 
19 DIVISION NO. 5 9,125 35 435 8.175 “5 : 460 10 
20 OWNED -. POSSEDE 7275 35 405 6.535 5 - 285 10 
21 RENTED - LOUE 1.845 - 30 1.640 - - 175 5 
22 DIVISION NO. 6... 8,365 50 495 7.320 - 5 485 10 
23 OWNED - POS “6,110 5 445 5.485 - - 170 - 
24 RENTED - LOUE 2.255 4 50 1,835 - - 315 10 
25 DIVISION NO. 7 9.165 325 1,750 6.955 - - 140 - 
26 OWNED - POSSEDE 8.560 315 1,695 6.430 - - 120 - 
27 RENTED - LOUE 610 5 60 530 - - 15 : 
28 DIVISION NO, 8 10,550 90 3.495 6.815 - : 140 10 
29 OWNED - POSSEDE 9.680 85 3,405 6.070 : 5 5 110 10 
30 RENTED - LOUE.. 870 5 90 740 : - 35 : 
31 DIVISION NO. 9 4,330 15 1.095 3.205 - 5 5 5 
32 OWNED - POSSEDE 4,030 15 1,055 2.950 - 5 5 - 
33 RENTED — LOUE 305 5 35 255 - : - 5 
34 DIVISION NO. 10 5.520 10 820 4.430 - - 245 20 
35 OWNED — POSSEDE 3.065 5 640 2.410 - - 5 5 
36 RENTED - LOUE 2.450 5 180 2.020 Le - 235 15 
PRINCE EDWARD ISLAND 
37 ILE-DU-PRINCE-EDOUARD 27.790 as 2.770 24.240 50 85 170 55 
38 OWNED - POSSEDE 20.630 320 2,520 17.590 25 60 90 35 
39 RENTED - LOUE 7,155 100 250 6.655 25 25 85 20 
40 4.615 40 750 3.765 10 15 20 5 
al OWNED -- POSSEDE 3.980 35 685 3.205 10 15 20 5 
42 RENTED - LOUE.... 635 5 60 560 - 5 5 5 
43 PRINCE 10,215 170 1.145 8.830 5 25 15 25 
44 OWNED — POSSEDE 7.750 145 1.055 6.520 - 15 5 15 
45 RENTED - LOUE... 2.465 25 85 2.315 5 15 15 10 
46 QUEENS.... . 12,955 200 875 11,640 35 45 135 25 
47 OWNED 8.900 135 775 7.860 10 35 70 10 
48 RENTED - LOUE... 4,050 60 100 3,785 25 5 65 10 
NOVA SCOTIA 
49 NOUVELLE-ECOSSE 206,920 11,365 15,390 173,050 525 1,125 5.170 295 
50 OWNED - POSSEDE 147,110 8.735 13,725 121.285 340 910 2.020 95 
51 RENTED - LOUE... 59.805 2.630 1.665 51.765 190 215 3,155 195 
52 ANNAPOLIS 6.090 20 1,185 4.750 10 55 50 20 
53 . OWNED - POSSEDE 4,825 5 1,085 3.630 10 50 35 15 
54 RENTED - LOUE... 1.270 20 100 111s - 10 20 5 
55  ANTIGONISH 3.570 40 440 2.955 5 15 120 - 
56 OWNED - POSSEDE.. 2,820 35 400 2.325 - 10 40 : 
57 RENTED - LOUE 755 10 35 630 - 5 15 - 
58 CAPE BRETON 29.990 7,825 265 21,325 50 75 425 20 
59 OWNED — POSSEDE.. 23,890 6.130 215 17,190 35 65 240 20 
60 RENTED - LOUE 6.100 1,695 50 4.135 15 15 185 5 
61  COLCHESTER............... 10,725 90 1,295 9,145 - 25 150 10 
62 OWNED - POSSEDE.. 7.980 75 1.120 6.665 - 20 75 10 
63 RENTED - LOUE... 2,745 15 170 2.485 - - 75 5 
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TABLEAU 55. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, DIVISIONS DE RECENSEMENT, 1971 


PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COOKING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON 
OIL OR OTHER 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


COAL OR OIL OR OTHER 


COKE LIQUID FUEL COKE LIQUID FUEL 
- - ELECTRICITY) OTHER - - ELECTRICITY] OTHER 
CHARBON HUILE OU _ - CHARBON HUILE OU _ - 
OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE| AUTRE {| OU COKE AUTRES PIPED BOTTLED ELECTRICITE] AUTRE 
COMBUSTIBLES - - COMBUSTIBLES — 
LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


28.775 195.000 211,145 707.120 205.920 4,679,620 3.225 .27.580 161.535 784.450 1.697.485 110,825 3,232,535 16,385 1 
22.505 168.360 147,810 374.665 155,655 2.763.540 2.060 18.635 139.565 380,625 1.019.830 80,130 1.988.055 7,755 2 
6.270 26,640 63,335 332,460 50,265 1.916.085 1.165 8.950 21,970 403,825 677,660 30.700 1,244,480 8,630 3 
3,285 14,690 44.110 385 1.605 46.010 100 3.055 12,490 58.390 105 295 35,565 290 4 
2,955 13,955 38.415 270 1,275 31,185 90 2.705 11,835 47,935 65 235 25.150 225 5 
330 735 5.690 V5 325 14,820 15 350 655 10,455 35 60 10.415 65 6 
2,298 2.980 18,330 220 655 22.545 55 2,155 2,505 25.825 65 100 16,305 130 7 
2,000 2.815 15.025 140 $55 14.950 40 1,840 2.375 20.235 40 80 10,860 95 8 
295 160 3.300 75 100 7,600 10 310 125 5.590 25 25 5.440 30 9 
120 405 3,955 - 45 1,260 - 105 270 3.830 = 10 1,565 - 10 
115 395 3.755 - 40 R45, - 100 265 3,615 5 10 1,165 - 11 

5 10 195 - 5 410 - 5 10 210 - 5 400 - 12 

365 415 3.395 25 70 705 - 330 340 3.015 $s 20 1,265 - 13 
365 405 3,195 20 55 570 - 330 330 2.815 5 “15 1,110 - 14 

- 10 200 5 15 135 - 5 15 205 - - 150 - 15 

5 1,070 2.120 20 170 1,900 5 5 965 2.740 10 20 1,545 5 16 

5 990 1.880 tS 140 1.100 $ 5 890 2.240 - 10 975 5 17 

- 80 245 5 30 800 - - 75 495 10 10 570 - 18 

10 560 2.200 5 35 6.305 10 10 510 2.970 5 25 5.575 30 19 

10 530 1,890 5 30 4,805 5 10 475 2,510 5 15 4,245 25 20 

: 30 310 - 5 1.495 5 - 30 465 - 10 1,330 5 21 

15 585 2.545 55 270 4,890 . 10 15 525 5.375 - 15 2,425 5 22 

5 545 1,965 30 195 3,360 10 5 485 4,135 - 15 1.470 - 23 

10 40 580 25 75 1.525 - 15 45 1,240 - 5 955 5 24 
350 2,420 4.480 35 75 1,810 5 320 1.960 4.810 5 15 2.015 40 25 
340 2.345 4,205 30 70 1.570 5 315 1.895 4,455 5 15 1,835 3 26 
10 75 270 - 5 240 - 10 65 350 5 - 180 - 27 

95 4.110 3.565 20 125 2.620 15 90 3.570 4.430 5 65 2.345 45 28 
90 4,005 3.340 20 105 2.105 20 85 3,475 3.940 5 60 2.075 45 29 

- 100 225 - 20 520 - 5 95 490 - 5 270 - 30 

15, 1.210 2.590 5 25 480 - 5 1,020 2,780 : 10 505 5 31 

15 1,175 2.435 eo 25 375 - 10 990 ‘ 2.590 5 $ 430 - 32 

- 40 155 - 5 105 - 5 30 185 - - 75 5 33 

15 935 935 10 125 3.500 5 10 820 2.610 5 t5 2.020 35 34 

10 750 720 5 70 1.510 5 15 655 1.390 5 10 980 15 35 

- 185 210 5 60 1,990 - - 165 1.215 - 10 1.040 20 36 
280 4.095 9,940 845 2.935 9,580 105 255 3,595 16.660 325 1.260 5.605 85 37 
240 3.740 7,970 615 2.195 5,785 85 200 3.305 11,765 235 815 4,240 65 38 
40 355 1,970 240 745 3.790 20 55 290 4,895 90 445 1.365 20 3 
30 990 2.130 95 370 980 15 30 905 2,395 30 125 1,095 30 40 
25 905 1.885 90 330 725 20 25 820 2.010 35 115 950 25 41 

- 90 245 to 45 255 - 5 85 390 - 10 145 5 42 

130 1,775 3.555 440 1.650 2.610 55 120 1,485 5.830 185 790 1,780 35 43 
105 1,620 3.000 310 1.110 1,570 40 90 1,375 4,285 140 440 1,400 25 44 
20 155 555 130 540 1.045 15 35 105 1,540 45 350 375 10 45 
125 1,330 4,255 315 915 5.990 30 105 1.210 8.435 115 345 2,735 20 46 
110 1,215 3,090 215 755 3,495 30 85 LEIS 5,470 70 265 1,895 10 47 
20 11S 1.165 100 160 2.490 5 20 100 2.965 45 80 840 5 48 
9.195 18,530 49.230 3.180 12,335 114,325 130 9,560 17,015 83,735 1.490 4,960 © 89,525 640 49 
7.295 16.700 37,710 2.275 10.645 72.385 100 . 7.445 15,300 57.255 970 4.200 61,525 420 50 
1,895 1,830 11,520 905 1.685 41.945 35 2.115 1,715 26,480 520 755 28.000 225 51 
5 1.400 1.685 130 475 2.395 5 = 1.415 2.425 80 235 L915 20 52 

5 1,275 1,275 90 420 1,755 5 5 1,290 1,880 45 195 1,390 20 53 

- 125 410 45 55 640 - - 130 540 30 40 530 5 54 

10 585 1.045 148 475 1.290 5 30 585 1.495 35 105 1,300 25 55 

10 540 905 128 . Ais 820 - 25 540 1.210 30 85 910 20 56 

- 45 145 25 65 470 5 7 45 285 5 20 390 10 57 
6,710 245 5.700 410 1,785 1S.11S 30 6.920 280 9.770 250 810 11,910 50 58 
5.305 215 4.680 290 1,570 11,795 25 5.445 235 7,845 190 { 720 9,415 40 59 
1,405 30 1.015 120 210 3.320 $ 1,480 45 1,925 55 90 2,500 5 60 
60 1,310 2.480 200 695 5.980 10 65 1.280 4,305 50 250 4,755 25 61 
45 1,155 1.965 160 620 4,030 5 55 1.125 2.950 45 225 3,575 20 62 


10 160 515 40 75 1,950 - 1S 160 1,360 5 25 1,180 5 63 
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TABLE 55. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR CENSUS DIVISIONS, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 
OIL OR OTHER} 


COAL OR 


CENSUS DIVISION COKE LIQUID FUEL 
_ _ _ ELECTRICITY OTHER 
DIVISION DE RECENSEMENT CHARBON HUILE OU - - 
. OU COKE AUTRES ELECTRICITE AUTRE 


CUMBERLAND nine 10,010 680 1,370 7,855 - 10 90 5 
OWNED - POS 7,910 505 1.215 6.140 - 10 35 10 
RENTED — LOUE... 2.100 180 150 1.710 - - 55 5 

DIGBY 5,475 15 1,205 4.080 15 65 90 15 
OWNED - POSSEDE. 4,745 10 L110 3.490 10 60 55 10 
RENTED ~— LOUE 730 - 95 585 By) 5 30 5 

GUYSBOROUGH 3,385 25 685 2,645 $ 15 15 - 
OWNED -— POSSEDE. 3.010 20 645 2,320 5 10 15 - 
RENTED — LOUE 370 - 35 330 - - - - 

HALIFAX 69.195 380 1,125 64,415 165 270 2,680 160 
OWNED — POSSEDE. 37.680 105 975 35.830 75 175 515 $ 
RENTED - LOUE 31,520 275 150 28,585 90 95 2,165 150 

HANTS 7,570 25 1,225 6.115 40 55 110 $ 
OWNED — POSSEDE. 6,070 10 1,065 4.855 20 5S 65 5 
RENTED — LOUE. 1,500 10 i 1,260 20 5 40 - 

INVERNESS................... 4,830 535 465 3,715 - 10. 95 5 
OWNED —- POSSEDE. 4,095 470 425 3.135 - 10 50 5 
RENTED ~ LOUE 730 75 35 580 - - 40 - 

KINGS 12,250 20 1,165 10.575 55 140 270 20 
OWNED - POSSEDE 8,335 1S 995 7,080 30 100 110 - 
RENTED — LOUE 3,915 5 170 3.495 30 40 155 | 15 

LUNENBURG 11.410 40 2,385 8,235 85 150 505 10 
OWNED -— POSSEDE 9,485 30 2,195 6.685 80 130 355 10 
RENTED - LOUE 1,925 - 185 1,555 10 20 150 - 

PICTOU 12.530 1.150 675 10,350 45 185 120 10 
OWNED — POSSEDE 9,935 960 600 8.095 35 165 65 10 
RENTED — LOUE 2,600 190 75 2.255 5 15 50 - 

QUEENS.... = 3,715 5 560 2.950 20 25 160 - 
OWNED 3.165 5 490 2.495 25 1S 130 - 
RENTED — LOUE. 555 - 65 455 . 10 30 - 

RICHMOND........ 2.920 150 210 2.510 - 5 40 . 
OWNED — POSSEDE 2.625 120 200 2,265 5 5 . 30 - 
RENTED — LOUE 295 30 15 245 - - 15 . 

SHELBURNE 4,590 30 370 4.045 5 10 130 - 
OWNED - POSSEDE 3,880 10 335 3,425 5 10 110 - 
RENTED — LOUE 705 20 35 625 - - 20 5 

VICTORIA 1,995 235 225 1.460 10 - $5 - 
OWNED -— POSSEDE 1,745 205 205 1,280 5 - 45 - 
RENTED — LOUE 245 35 20 175 - - 10 - 

YARMOUTH 6,665 95. 555 5.915 $ 15 65 10 
OWNED ~— POSSEDE 4,920 25 440 4,380 = 15 45 5 
RENTED — LOUE 1,745 65 HO 1.535 5 - 20 $ 

NEW BRUNSWICK 

NOUVEAU-BRUNSWICK 157.240 1,055 17,930 132,875 635 705 3,785 265 
OWNED — POSSEDE 109.075 725 15.715 90.010 215 455 1,825 125 
RENTED - LOUE 48.165 330 2.215 42,865 415 250 1,955 140 

ALBERT .......ccccscceeeseeee 4.200 45 580 3.505 15 - 40 - 
OWNED -— POSSED 3.575 40 505 2.995 $ : 30 - 
RENTED - LOUE........ 625 10 80 510 10 - 10 - 

6.375 20 1.220 4.840 30 15 230 1S 
4.990 10 1.050 3.735 to 20 160 10 
1.380 10 170 1.110 20 - 70 5 

CHARLOTTE 7,055 35 710 6.130 40 40 105 - 
OWNED -— POSSEDE 5,580 25 655 4,775 10 30 80 5 
RENTED ~— LOUE 1.480 5 55 1,355 30 5 20 

GLOUCESTER 15.215 25 2.550 11,930 50 65 570 30 
OWNED — POSSEDE 12,300 20 2.330 9.580 30 40 275 25 
RENTED — LOUE 2.915 5 220 2.345 20 20 295 5 

KENT 5.450 40 1,375 3.960 - 15 65 5 
OWNED — POSSEDE 4,785 ° 35 1,280 3.390 - 15 65 5 
RENTED — LOUE 670 - 95 570 - - - . 

KINGS 8.905 25 1,330 7,180 45 75 235 20 
OWNED — POSSEDE 7,100 20 1,140 5.735 5 40 135 15 
RENTED — LOUE... 1.805 5 190 1,440 40 30 100 5 
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TABLEAU 55. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, DIVISIONS DE RECENSEMENT, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 
COAL OR OIL OR OTHER COAL OR OIL OR OTHER 

COKE LIQUID FUEL COKE LIQUID FUEL 
ELECTRICITY! OTHER 


- = = - ELECTRICITY] OTHER 
CHARBON HUILE OU - = CHARBON HUILE OU 
OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE| AUTRE | OU COKE AUTRES BOTTLED 
COMBUSTIBLES - - COMBUSTIBLES - 
LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


ELECTRICITE] AUTRE 


400 1,340 3.390 105 515 4.255 10 445 1.300 5.150 25 255 2.790 45 1 
295 1,200 2,760 80 445 3.125 10 360 1,165 4.020 20 215 2.105 25 2 
H10 145 635 20 70 1,130 - 85 135 1,125 5 45 685 20 3 
10 1,610 1.560 135 405 1.755 - 5 1,485 2.320 35 150 1,465 20 4 
10 1,465 1,360 WS 360 1,440 - 5 1,355 2,020 25 125 1,200 15 5 
- 150 200 20 45 310 - - 130 300 10 25 265 - 6 
40 875 1.695 55 205 510 - 40 775 1,820 10 105 605 25 7 
35 815 1,500 50 195 420 - 30 725 1,620 5 95 510 20 8 
5 60 200 10 10 90 - - 50 200 5 15 100 5 9 
140 1.510 10,205 800 2.915 53.610 10 265 1.275 28.020 410 945 38.075 200 10 
75 1.370 6.045 410 2.345 27.425 10 55 1,160 13,335 160 685 22.230 55 11 
65 140 4,160 390 570 26,180 5 215 120 14,690 245 260 15,845 145 12 
15 1.265 2.330 140 520 3,300 5 15 1.220 2.755 65 285 3,200 30 13 
$5 (RIE 1,810 110 480 2,540 - 5 1,070 2,105 30 265 2,565 30 14 
10 145 520 30 35 755 - 10 155 650 35 20 640 - 15 
565 690 1,565 48 445 1.510 10 550 590 2.010 10 85 1,570 15 16 
485 630 1,390 40 370 1.175 5 475 545 1,700 5 60 1,305 10 17 
80 55 75 5 75 340 - 75 45 315 10 25 265 5 18 
20 1,295 2.915 265 860 6.865 15 5 1,230 4.280 150 390 6,135 60 19 
10 1,125 2.100 175 720 4.200 5 10 1,060 3,070 105 335 3,710 50 20 
10 170 820 90 145 2.670 10 - 165 1,210 45 55 2,430 10 21 
35 2.940 2.330 145 495 5.450 15 15 2.670 2.685 85 220 5.690 45 22 
30 2.710 1.870 135 450 4.280 10 15 2.450 2.130 80 200 4,575 40 23 
- 240 460 10 45 1,175 5 - 215 555 10 25 1,110 5 24 
735 880 3.360 270 1,145 6.140 - 830 840 6.165 195 710 3,770 30 25 
615 795 2,715 220 1,005 4,585 - 695 730 4,760 165 . 620 2.935 30 26 
125 85 645 50 140 1.550 - 130 105 1,410 30 85° - 835 5 27 
5 720 1,195 45 300 1,445 - - 645 1.290 15 140 1,625 5 28 

- 645 1,050 45 270 1,150 5 - $75 1,125 20 125 1,320 - 29 

- 80 145 - 30 295 - - 65 165 - 20 305 - 30 
130 310 1,265 50 215 955 - 100 225 1.300 25 40 1215 10 31 
120 290 1,175 30 190 815 - 85 210 1.175 10 40 1,090 10 + 32 
10 15 90 1S 25 145 - 10 10 125 20 10 125 - 33 
10 525 2.370 105 345 1.230 10 25 420 2.615 20 90 1,420 5 4 
10 . 465 2,065 105 310 925 5 5 385 2.295 20 80 1,105 - 35 
- 60 305 s 35 300 - 20 35 320 - 5 320 5 36 
230 275 825 40 145 485 - 170 240 1.050 10 40 485 5 37 
210 250 745 30 130 375 . 5 145 210 930 10 : 35 410 - 38 
25 25 70 5 15 105 - 25 30 115 5 - 70 - 39 
80 750 3.305 85 400 2.035 10 85 550 4,285 20 110 1,585 35 40 
25 645 2.295 65 370 1,520 = 40 465 3,095 10 105 1,180 30 al 
ss 105 1.010 25 40 515 5 50 85 1.190 5 5 410 5 42 
455 18,975 31.360 3.220 10,165 92.925. 145 480 17,455 73,115 2,225 5,040 $8,280 650 43 
320 16,820 21,255 2.095 8.250 60,225 105 325 15.535 47.825 1.270 3,965 39,680 475 44 
135 2,150 10,105 F 1,120 1,910 32.695 4 155 1,920 25,285 955 1,075 18,600 170 45 
- 625 485 135 195 2.765 - - 660 2.080 120 115 1,220 5 46 

- 535 430 115 180 2.315 - - 585 1,810 85 105 985 5 47 

- 85 50 20 15 450 - 5 75 270 30 10 230 5 48 
25 1185 955 180 505 3.520 - 15 1,135 1.165 30 : 155 3,835 30 49 
15 1.000 700 130 420 2.730 - 5 985 875 25 140 2.935 25 50 
5 180 260 55 85 795 - 15 150 290 10 15 900 5 51 
15 750 2.215 210 BIS 2.745 5 20 705 3,005 100 465 2,745 25 52 
10 695 1.735 155 925 2,060 5 15 635 2,425 70 370 2.045 20 53 
5 35 480 55 195 685 . : 65 575 30 100 700 5 54 
10 3,165 2.725 180 940 8.170 25 20 2.645 6.345 170 875 5.110 55 55 
10 2.925 2.390 150 7758 6.020 20 15 2.445 5.285 135 735 3,705 50 56 
5 240 335 35 160 2.150 - 5 200 1,130 35 140 1,400 5 57 

- 1.635 1.705 55 145 1,910 10 5 1.480 2,505 5 60 1,360 45 58 

- 1,520 1,465 55 125 1.620 5 5 1,355 2,150 5 50 1,185 40 59 

- 120 240 - 20 290 - 5 125 355 : 10 175 5 60 
1S 1,465 2,365 125 675 4,235 30 5 1,390 3.740 60 300 3,380 20 61 
10 1,290 1,785 100 550 3.340 25 5 1,230 2.905 40 230 2.675 1S 62 
5 170 580 30 125 895 5 - 160 835 20 70 710 5 63 
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TABLE 55. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR CENSUS DIVISIONS, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 
PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR OIL OR OTHER 


CENSUS DIVISION COKE LIQUID FUEL 
= _ _ ELECTRICITY OTHER 
DIVISION DE RECENSEMENT CHARBON HUILE OU - - 
OU COKE ELECTRICITE AUTRE 


MADAWASKA.......... 7,585 10 1,335 5.890 50 40 235 20 
OWNED -— PO 5,415 5 1,105 4.110 25 25 135 5 
RENTED - LOUE. 2.165 5 230 1.780 20 10 100 20 

NORTHUMBERLAND 11.620 25 2.435 8.840 35 15 260 1S 
OWNED -— POSSEDE. 9,050 20 2.240 6.620 15 10 140 5 
RENTED — LOUE 2.565 10 195 2.215 20 5 1s 3 

QUEENS 3.470 315 650 2.465 - 15 25 - 
OWNED — POSSEDE. 2.915 265 580 2.040 - 15 15 5 
RENTED — LOUE 555 50 70 425 - - 10 - 

RESTIGOUCHE 9.225 25 1,130 7,785 50 50 185 5 
OWNED — POSSEDE. 6.970 20 980 5.825 "25 35 85 - 
RENTED — LOUE 2,260 5 150 1.960 20 15 105 S 

ST. JOHN 24.805 120 245 23.795 130 140 310 55 
OWNED - POSSEDE. 11,355 30 120 11.015 25 70 85 10 
RENTED — LOUE 13,448 90 130 12,780 100 75 230 45 

SUNBURY. 5.005 65 345 4,460 10 30 100 : 
OWNED 2.355 ss 305 1.895 5 10 85 - 
RENTED — LOUE... 2.655 10 45 2.565 5 15 15 - 

VICTORIA 4,830 - 1.020 3.535 35 60 170 10 
OWNED — POSSEDE. 3.745 - 855 2.750 15 40 80 5 
RENTED — LOUE 1,085 - 170 785 15 20 90 - 

WESTMORLAND 25.730 305 1.365 23,415 105 $5 450 45 
OWNED -— POSSEDE. 16,950 185 1,180 15.345 25 - 35 165 20 
RENTED -— LOUE 8,785 115 180 8.070 80 20 285 30 

YORK 17,765 10 1,635 15.150 45 90 810 30 
OWNED -- POSSEDE. 11,990 . 5 1,400 10,200 10 60 300 5 
RENTED - LOUE 5,775 - 240 4,950 30 25 510 20 

QUEBEC 1.603.685 2.240 70.630 1,271,295 119.235 8,665 126,705 4,915 
OWNED -— POSSEDE. 760,620 890 59,755 634,150 26.260 3.740 35.120 705 
RENTED - LOUE 843,060 1,345 10,870 637.150 92,970 4,920 91,585 4210 

ABITIBI 24,790 25 2,965 19,285 60 175 2.195 85 
OWNED - POSSEDE. 14,505 1S 2.605 10,805 20 85 945 25 
RENTED -— LOUE... 10.285 10 355 - 8.475 4 95 1,245 65 

ARGENTEUIL .... 8.605 15 570 7,520 20 80 385 10 
OWNED - PO 5.465 10 440 4,770 10 50 185. : 
RENTED — LOUE 3.135 10 130 2.750 10 30 195 5 

ARTHABASKA 12,640 20 1,340 10,410 20 35 790 25 
OWNED -— POSSEDE. 7,945 15 1.110 6.445 15 15 340 $ 
RENTED — LOUE 4,695 5 235 3.970 5 15 445 20 

BAGOT 5.800 10 565 4.595 5 70 535 15 
OWNED -— POSSEDE. 4.215 5 500 3.300 - 45 360 $5 
RENTED — LOUE 1,585 - 65 1.300 5 25 180 10 

BEAUCE 14,610 10 2.610 11,220 35 30 660 40 
OWNED —- POSSEDE. 11.260 $ 2,375 8.505 25 25 325 5 
RENTED — LOUE 3,350 10 235 2.710 10 5 335 40 

BEAUHARNOIS 13.655 tS 160 12,210 40 425 765 40 
OWNED -— POSSEDE. 7,460 10 85 6.930 20 135 270 5 
RENTED — LOUE 6.195 - 75 5.280 20 285 500 35 

BELLECHASSE 5.220 - 1,925 2.985 10 to 285 3 
OWNED —- POSSEDE. . 4.375 - 1.785 2.355 S 5 220 5 
RENTED - LOUE......... : 845 - 145 630 $ . ‘65 - 

BERTHIER 6.900 5 800 5,600 5 65 415 15 
OWNED -- 4,795 5 670 3,820 S 60 235 10 
RENTED - LOUE 2,105 - 130 1,780 - 5 180 5 

BONAVENTURE 8,785 15 1,975 6.190 - 1 575 10 
OWNED -— POSSEDE. 7,445 10 1.865 5.195 - 10 350 5 
RENTED — LOUE 1,340 5 HO 995 - 5 225 - 

4.170 5 550 3.225 15 50 315 5 
OWNED — POSSEDE. 3,020 5 410 2.365 15 15 205 - 
RENTED — LOUE 1,150 . 135 855 5 35 110 10 

CHAMBLY 60.970 90 210 47.970 3.320 805 8.465 105 
OWNED - POSSEDE. 33.025 45 125 28,610 1,940 390 1,910 10 
RENTED — LOUE 27,940 40 85 19.360 1,380 420 6,560 100 
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TABLEAU 55. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D‘OCCUPATION, PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, DIVISIONS DE RECENSEMENT, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON 
OIL OR OTHER 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 
OIL OR OTHER 


COAL OR COAL OR 


COKE LIQUID FUEL COKE LIQUID FUEL 
- - ELECTRICITY] OTHER - _ ELECTRICITY) OTHER 
CHARBON HUILE OU _ - CHARBON HUILE OU - - 
OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE] AUTRE | OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE] AUTRE 
COMBUSTIBLES - - COMBUSTIBLES - 
LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


15 1,215 700 180 290 5.185 - 10 935 1,965 150 175 4,330 25 
10 1,015 375 140 205 3.680 - 10 780 1315 115 130 3,055 15 
10 200 325 45 85 1.505 - - 155 650 35 45 1,270 5 
25 2,135 3,305 215 1,150 4,770 15 10 2,225 4,320 us ; 605 4,275 | 70 
20 1,995 2,830 165 970 3,060 1S 10 2,085 3,375 80 505 2,940 55 
- 145 475 50 185 1,710 5 5 140 940 30 105 1,330 15 
170 840 815 45 235 1,365 - 205 760 1,175 20 90 1,215 15 
140 750 690 35 205 1,095 - 165 675 980 15 70 1,005 S 
30 90 120 10 35 270 - 40 80 190 10 20 215 5 
10 1,220 1,475 85 460 5.975 - 20 1,100 5.030 110 385 2.520 60 
10 1,055 1.230 70 375 4,240 - 10 970 3.810 80 300 1.750 45 
- 170 250 15 85 1,740 - 5 130 1.215 35 85 770 20 
85 290 7,830 430 1,405 14,740 20 65 250 17,900 205 580 5.690 DE) 
25 185 2,550 225 1,000 7,365 - 20 170 7,400 100 390 3.215 55 
60 100 5.285 200 400 7.375 20 45 80 10.505 100 190 2,470 55 
25 355 680 45 380 3.515 5 25 370 1.095 10 115 3.360 20 
15 300 550 25 335 1,115 10 30 340 815 5 95 1,065 10 
- 55 135 20 40 2,400 - - 35 285 10 20 2.300 5 
- 1,040 315 50 310 3.115 - 5 975 1.235 65 175 2.360 10 
- 885 230 40 275 2.325 - 5 825 960 50 135 1,770 5 
- 160 80 10 4 795 - - 155 275 10 45 590 5 
55 1,510 3,475 1.020 1,275 18,385 20 70 1.335 13.430 940 565 9.285 105 
45 1,325 2.680 $10 1,020 11,350 1S 40 1,195 8.516 400 430 6.300 80 
15 175 790 $10 250 7,040 $ 35 145 4.915 545 140 2,985 25 
$ 1,555 2,325 260 1.085 12,515 15 5 1.480 8.135 115 375 7,600 55 
10 1,350 1.615 195 895 7,915 10 - 1.270 5.280 65 285 5.045 45 
- 205 710 65 190 4,595 5 5 2s 2,855 55 90 2,555 10 
2,785 59.640 28,925 144,425 42,600 1,324,800 505 915 40,745 317,890 135.575 18,930 1,085,620 3,995 
1.400 $1,255 14.415 19.855 26.445 647,065 190 315 35,160 147,830 30.315 10,710 534,670 1,620 
1,385 8,385 14,515 124,575 16,155 677,735 315 605 5.590 170.065 105,260 8.220 550,950 2.375 
65 1,860 125 120 800 21.825 5 5 1.335 2.455 70 305 20,550 70 
30 1,650 80 90 550 12,105 - - 1.210 1,220 40 205 11,800 25 
30 210 45 30 250 9,720 - 5 125 1.235 30 95 8.755 45 
5 665 160 180 1.160 6.425 10 5 390 650 30 sis 7,000 5 
5 510 100 90 785 3.980 5 5 315 420 20 330 4,365 5 
- 155 65 90 380 2,445 5 - 70 230 10 185 *- 2,635 - 
5 660 150 60 305 11.440 5 - 415 3.935 40 80 8,125 40 
5 545 75 45 225 7,050 = 5 325 2.680 30 60 4,825 10 
- 120 80 1S 85 4,395 5 - 90 1,255 10 15 3,300 25 
5 320 55 © 30 250 5.135 5 - 165 545 10 100 4,965 20 
$5 275 25 15 185 3.700 - - 140 465 5 80 3,515 5 
- 45 25 10 65 1,430 - - 25 75 5 25 1.450 5 
a 
25 2,585 255 55S 320 11,365 - - 1,985 2.730 50 260 9,530 50 
25 2.345 200 40 260 8.390 - - 1,805 2.155 50 220 7,010 30 
- 240 60 15 55 2,975 - - 180 580 - “45 2.520 15 
15 200 160 55 520 12.705 - 10 75 1.540 45 225 11:730 20 
10 140 80 35 310 6.885 - 5 45 1,080 30 150 6,140 10 
5 60 80 25 205 5,820 - 5 30 460 20 75 5,595 1S 
10 1.600 290 35 75 3,205 - 5 1.090 590 20 95 3,395 20 
5 1,480 235 30 60 2,575 - 5 1,030 470 10 70 2.775 15 
5 120 55 10 15 635 - - 60 120 5 30 620 - 
10 795 185 60 535 5.315 5 - 505 1.005 5 210 5.170 - 
10 655 135 35 350 3.615 5 - 430 750 - 160 3,460 - 
- 135 55 25 185 1,700 - - 75 255 5 55 . L715 - 
15 2.175 465 75 380 5,665 5 10 1.730 IIS 35 130 5.705 70 
20 2.045 410 65 325 4,585 - 5 1.610 930 30 115 4,690 55 
- 135 60 10 60 1.080 - - 115 190 5 10 1,015 10 
10 400 60 55 350 3,285 5 - 330 440 20 160 3,215 - 
10 325 40 45 265 2.335 5 - 270 305 10 105 2.330 - 
5 80 {5 5 85 955 5 - 65 135 5 60 890 - 
125 210 500 420 1.625 58.080 10 53 80 9,300 2.940 705 47,835 50 
75 160 300 140 LAS 31,225 - 15 75 5.735 1,860 430 24,895 15 
50 45 200 280 505 26,850 5 35 5 3,565 1,085 275 22,940 40 


NO 


WOON ANA Whe 


or mme is pe 
OND WhR&w NH 


Saeed 
= O © 


NNN 
BUN 


Nan 
sou 


888 


ww 
BRE 


BRL 


BBY 


55 7 


TABLE 55. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR CENSUS DIVISIONS, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 
PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR OIL OR OTHER] 


CENSUS DIVISION COKE LIQUID FUEL 
_ _ - ELECTRICITY OTHER 
DIVISION DE RECENSEMENT CHARBON HUILE OU - _ 
OU COKE ELECTRICITE AUTRE 


1 CHAMPLAIN 28.005. 30 1.495 25,015 20 80 1,280 90 
2 OWNED -— POSSEDE 17,350 20 1,270 15.520 S 30 505 10 
3 RENTED — LOUE 10,650 15 225 9,500 15 55 770 85 
4 CHARLEVOIX-EST .. 3,675 - 490 2.975 10 5 190 5 
5 OWNED -— POSSE 2,490 - 440 1,960 S 5 85 - 
6 RENTED — LOUE 1,180 - 50 1.015 5 - 110 5 
7 CHARLEVOIX-OUEST ... 2.830 - 620 1,860 - - 345 5 
8 OWNED - POSSEDE 2,130 - 555 1,325 5 - 240 - 
9 RENTED — LOUE 705 - 65 535 - - 105 - 
10 CHATEAUGUAY 13.260 30 260 12.035 15 205 705 By} 
11 OWNED — POSSEDE 10,195 25 220 9.480 10 140 315 5 
12 RENTED — LOUE 3,065 $ 35 2,560 5 70 390 - 
13 CHICOUTIMI 35.060 25 1,110 30,340 145 110 3.230 105 
14 OWNED - POSSEDE 19,985 10 835 18.090 60 30 935 20 
15 RENTED — LOUE 15,075 15 280 12.245 80 85 2,295 80 
16 COMPTON ss 5,195 10 1,050 3.860 20 55 195 5 
17 OWNED - POSSEDE 3,775 5 890 2,735 15 35 95 - 
18 RENTED — LOUE. 1,425 5 165 1,125 - 25 100 5 
19 DEUX-MONTAGNES..... 13,370 10 SIS 11,685 25 125 990 20 
20 OWNED - POSSEDE 9,155 10 400 8.240 - 85 405 10 
21 RENTED — LOUE 4,215 - 120 3.445 20 40 580 5 
22 DORCHESTER 7,205 10 2,235 4,740 5 15 180 15 
23 OWNED - POSSEDE 6,030 10 2.050 3.835 10 15 110 ts 
24 RENTED — LOUE 1,175 - 185 910 - - 75 5 
25 DRUMMOND 16,140 - 940 13,595 45 Its 1,430 25 
26 OWNED — POSSEDE 8.715 - 800 7,370 15 50 475 By} 
27 RENTED — LOUE 7,425 - 140 6.225 25 60 950 15 
28 FRONTENAC 6,265 5 1,530 4,290 50 40 325 20 
29 OWNED — POSSEDE. 4,685 5 1,380 3.030 20 25 215 10 
30 RENTED -— LOUE 1,585 5 150 1,265 30 15 (LE 10 
31 GASPE-EST.. ws 8.310 5 1,645 5,890 5 10 745 15 
32 OWNED — SEDE. 6.960 $ 1,520 4,980 5 10 430 15 
33 RENTED - LOUE...... 1,350 - 125 910 - - 310 - 
34 GASPE-OUEST................ 3.840 - 655 2,965 - $s 205 5 
35 OWNED — POSSEDE. 2.775 - 590 2.045 - - 135 5 
36 RENTED - LOUE 1,065 - 65 920 - 5 70 5 
37 GATINEAU 13.295 20 1,090 10.830 55 120 1,180 10 
38 OWNED ~ POSSEDE. 10,395 10 870 8.530 25 90 860 5 
39 RENTED - LOUE 2.900 10 220 2.300 30 25 310 5 
40 28.215 15 195 19,475 4.620 110 3.665 145 
al OWNED -— POSSEDE. 14,365 15 155 11,080 2.135 25 940 15 
42 RENTED — LOUE 13.855 - 45 8.395 2.485 85 2,725 125 
43 HUNTINGDON 4,225 * 30° 320 3.620 25 120 95 10 
44 OWNED — POSSEDE. 3,185 30 250 2.735 10 90 70 5 
45 RENTED — LOUE 1,040 - 70 890 20 35 25 5 
46 IBERVILLE 4,875 10 125 4,380 10 45 310 $ 
47 OWNED ~ POSSEDE. 3,250 10 105 2.955 S 20 150 5 
48 RENTED — LOUE 1,625 - 15 1.425 5 25 155 - 
49 ILE-DE-MONTREAL ET ILE-JESUS. 663.455 1.140 1,805 501.785 102,810 2.185 51,390 2,350 
50 OWNED -— POSSEDE. 195,320 225 435 168,305 17,570 445 8,215 135 
51 RENTED — LOUE 468,135 910 1,365 333.485 85.240 1,740 43,180 2.220 
52 ILES-DE-LA-MADELEINE . 2.450 25 110 2.175 10 30 105 - 
53 OWNED — POSSEDE. 2.230 20 95 1,985 $ 30 95 - 
54 RENTED — LOUE 220 5 10 190 - - 10 - 
55 JOLIETTE 12.810 - 665 10.945 30 130 1.005 35 
56 OWNED -— POSSEDE. 7,405 - 570 6,185 1S 65 550 15 
57 RENTED — LOUE 5,405 - 95 4.765 20 60 450 20 
58 KAMOURASKA 5.890 5 1,690 3,735 - 5 445 1S 
59 OWNED ~ POSSEDE. 4,450 - 1,550 2.710 - - 185 10 
60 RENTED — LOUE 1,440 - 145 1,025 - 5 265 5 
61 LABELLE 7,250 - 1,370 5,275 20 100 465 25 
62 OWNED -— POSSEDE. 4815 - 1,125 3.410 1S 50 205 . 10 
63 RENTED — LOUE 2,435 - 245 1,870 5 55 255 10 
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TABLEAU $$, LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, DIVISIONS DE RECENSEMENT, 1971 
; 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


COAL OR OIL OR OTHER COAL OR 
COKE LIQUID FUEL COKE 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


ELECTRICITY) OTHER ELECTRICITY] OTHER 


CHARBON HUILE OU CHARBON HUILE OU 


OU COKE AUTRES BOTTLED |ELECTRICITE] AUTRE | OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE] AUTRE 
COMBUSTIBLES - - COMBUSTIBLES - 
LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


55 1,555 590 165 1,065 24,555 20 15 1,015 4,465 115 460 21,850 85 i 
35 1,340 355 90 690 14,840 5 5 860 3.165 75 325 12,890 35 2 
20 220 240 75 375 9,720 to 10 155 1,300 40 135 8.970 50 3 
15 630 120 - 50 2.845 5 - 410 940 5 50 2.255 20 4 
1S 550 85 5 35 1.805 - - 360 660 40 1,410 15 5 
80 35 15 1,040 - - 45 280 - 10 840 $ 6 

5 675 HIS - 25 2.000 - - 445 345 - 10 2.020 10 7 
5 595 95 - 25 1,400 5 - 390 280 - 10 . 1,435 10 8 
80 25 - - 600 - - 50 65 - . 585 - 9 

25 255 100 70 765 12,040 - 20 105 2.065 40 335 10,665 30 10 
15 225 60 45 600 9,250 - 5 95 1,755 35 245 8.040 25 11 
5 +30 40 25 170 2.790 - 10 10 315 5 85 2,635 5 12 
45 715 320 35 305 33.630 1S 5 405 8.800 55 135 25,530 135 13 
15 565 195 25 190 18,985 5 - 335 5.740 40 45 13,755 60 14 
30 145 130 5 15 14,645 10 5 70 3,055 20 85 11,770 65 15 
5 590 100 145 640 3.715 $ - 495 1,295 30 250 3,130 5 16 
- 465 70 105 465 2,665 - - 405 985 15 178 2.200 - 17 
5 120 30 35 180 1.050 - - 90 305 10 80 935 5 18 
40 545 235 60 705 11,790 5 - 300 1.500 35 305 11,220 10 19 
30 450 160 35 520 7.950 5 - 240 1.100 15 215 7,575 10 20 
5 95 70 25 185 3.835 - - 55 400 20 85 3.650 - 21 
10 2.060 205 28 110 4,785 5 5 1.475 1.090 40 75 4,500 10 22 
5 1,885 170 1S 95 3.860 - - 1.350 950 35 65 3.625 5 23 
10 175 35 10 10 925 5 5 130 140 10 15 875 5 24 
35 615 250 45 480 14,710 - - 390 1,995 35 205 13,500 15 25 
20 515 110 35 315 7,725 - . 315 1.180 25 135 7.055 5 26 
15 100 145 10 170 6.985 - - 78 815 15 65 6.445 10 27 
15 985 75 205 835 4,155 5 = 850 1.685 65 340 3,310 20 28 
10 895 40 145 560 3.030 - 5 790 1,140 45 250 2.445 1S 29 
- 90 30 65 275 1,425 - - 60 545 25 90 865 $ 30 
35 2,100 610 75 375 5.105 10 10 1,405 745 85 140 5.875 55 31 
35 1,930 485 55 330 4.120 5 5 1.265 570 75 125 4.885 30 32 
5 175 125 20 45 985 - 5 140 175 10 15 985 20 33 
- 650 85 1S 185 2.900 - 5 $35 910 - 25 2,350 10 34 
- 580 65 5 125 1,995 - 5 480 670 - 20 1,585 10 35 
- 65 15 10 60 905 - - 55 240 - 5 765 - 36 
20 785 75 205 995 14.215 5 5 555 1,610 75 385 10.635 7735 37 
10 620 45 140 780 8.790 - - 430 1,330 25 305 8,280 30 38 
10 165 30 60 215 2.420 - - 125 285 50 80 -. 2,355 5 39 
80 150 260 995 555 26,175 5 5 70 2,875 3.285 205 21,675 110 40 
40 115 140 650 350 13.060 5 5 45 1.690 1.835 100 10,655 30 41 
35 30 120 345 205 13,015 5 - 25 1.180 1,450 100 * $1,020 85 42 
10 300 70 90 720 3.035 5 - 210 465 40 255 3,240 ° 20 43 
5 250 40 70 550 2.260 5 - 170 375 35 215 2,370° ~ 20 44 
- 45 30 20 175 765 - - 40 90 5 45 870 ‘oe 45 
20 125 60 20 215 4,435 $ - 35 400 15 135 4,285 5 "46 
15 110 35 5 140 2.945 , 5 - 35 280 10 110° 2,810 ° 5 47 
5 15 25 15 80 1.490 - - - 115 10 30 1,480 - 48 
1,140 965 6.450 134.210 5.260 515,240 195 520 705 133,050 120,385 4,145 403,385 1,265 49 
390 420 1,640 15,565 1,790 175,485 25 110 290 33.865 21,525 900 ‘ 138,465 165 50 
750 545 4.810 118,645 3,470 339,750 165 410 ais 99,180 98.860 3.240 264,925 1,100 51 
20 100 1.010 45 220 1.060 - - 85 1,185 - 20 1,150 “15 52 
15 90 940 40 190 955 - 5 75 1,100 - 1S 1,015 15 53 
. 5 70 - 40 105 - - 10 80 - 130 : - 54 
10 718 505 110 1.100 10.360 10 - 465 3.820 50 345 8,095 40 55 
5 605 180 25 425 6,165 5 - 380 2.160 15 135 4,705 10 56 
5 110 325 85 680 4,195 5 - 85 1,655 30 215 3,390 25 57 
10 1.420 190 10 105 4,150 - 5 1,080 1.095 - 35 - 3,655. 20 58 
15 1,310 145 5 90 2.885 - 5 985 845 - 20 2,590 10 59 
- 110 45 5 20 1.260 - - 95 255 - 20 1.065 7 5 60 
10 835 70 70 O15 5.350 5 10 620 975 20 230 - 5.375 *25 61 
$ 670 35 55 660 3.385 5 10 525 625 20 165 3,460 15 62 


5 165 30 15 250 1.965 - 2 95 350 - § - 65 1,910 10 63 
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TABLE 55. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL. FOR CENSUS DIVISIONS, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 
PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 
COAL OR 


OIL OR OTHER} 


CENSUS DIVISION COKE LIQUID FUEL 
_ - - ELECTRICITY OTHER 
DIVISION DE RECENSEMENT CHARBON HUILE OU - - 
OU COKE AUTRES ELECTRICITE 


LAC-ST-JEAN-EST ... 9.235 - 485 8.115 20 10 570 35 
OWNED - POS 5,710 - 400 5,110 15 5 170 15 
RENTED - LOUE. 3.520 - 85 3.005 5 10 400 20 

LAC-ST-JEAN-OQUEST 11,530 - 1,420 9,570 30 30 415 65 
OWNED - POSSEDE 7,695 5 1,180 6,280 25 25 150 35 
RENTED - LOUE 3.835 - 240 3,285 5 5 260 35 

LAPRAIRIE 15.300 30 155 10.320 2.965 230 1,585 25 
OWNED - POSSEDE 10,595 t5 110 7,245 2.570 145 500 5 
RENTED — LOUE 4.710 5 45 3,075 395 80 1,085 20 

L’ASSOMPTION 14,725 20 420 BUS 25 165 960 20 
OWNED -— POSSEDE 10,840 10 360 9.830 15 90 525 10 
RENTED — LOUE 3,890 10 60 3.285 15 70 440 10 

LEVIS 15,575 35 600 12.710 25 50 2,130 35 
OWNED - POSSEDE 9.555 25 535 8.245 5 30 75 5 
RENTED — LOUE. 6.020 10 65 4,465 20 15 1,415 25 

L'ISLET 5.190 - 1,900 3,010 15 15 245 5 
OWNED - POSSEDE 4,240 - 1.745 2.320 10 15 145 5 
RENTED — LOUE 950 - 155 695 5 - 100 5 

6,125 - 1.865 3.950 - 25 265 IS 
5.070 - 1,705 3.135 - 20 195 5 
1.060 - 160 815 - 5 75 10 

MASKINONGE 5,255 5 750 4.275 10 10 185 15 
OWNED -— POSSEDE 3,525 5 625 2.795 5 - 80 10 
RENTED - LOUE 1,735 125 1.480 10 110 10 

MATANE 6.700 - 1,130 4,835 20 30 670 10 
OWNED - POSSEDE 4,805 - 1,000 3.485 1S 20 290 5 
RENTED - LOUE 1.890 - 130 1,355 10 10 380 S 

MATAPEDIA 5.420 $ 1,545 3,650 - $s 220 5 
OWNED ~ POSSEDE 4,100 5 1,280 2.710 - 5 100 
RENTED -— LOUE... ” 1,325 5 260 940 - - V5 - 

MEGANTIC 13.710 10 1,650 11,210 15 35 745 40 
OWNED - POSSEDE 9.410 10 1,470 7,555 15 20 330 15 
RENTED - LOUE 4,300 - 180 3,655 5 15 410 25 

MISSISQUOI 8.995 10 300 7,925 20 135 585 25 
OWNED - POSSEDE 5.400 10 220 4,885 10 80 190 10 
RENTED — LOUE 3,590 - 75 3,035 10 55 400 15 

MONTCALM 5,650 - 495 4,770 15 75 280 : 
OWNED -- POSSEDE 4,220 - 420 3.505 10 60 225 5 
RENTED — LOUE 1.430 - 80 1.265 5 20 53 

MONTMAGNY 6.155 10 1.325 4,400 15 1S 390 5 
OWNED - POSSÈDE 4,515 5 1.175 3.175 5 10 130 5 
RENTED - LOUE 1.640 5 145 1.220 10 5 250 

MONTMORENCY NO 1... 4.630 - 530 3,840 5 S 245 10 
OWNED - POSSEDE 3.155 - 440 2.545 5 5 155 - 
RENTED - LOUE 1.480 - 95 1.295 - - 90 5 

MONTMORENCY NO 2 (ILE-D'ORLEANS) 1,240 - 265 860 - - 110 - 
OWNED - POSSEDE 940 - 245 615 = - 75 - 
RENTED - LOUE 305 - 15 245 5 - 40 - 

NAPIERVILLE, : : - 2,885 15 110 2.500 5 75 180 5 
OWNED - 2.140 10 90 1.885 : 35 HIS - 
RENTED - LOUE.. 750 - 1S 620 5 45 60 5 

NICOLET 7.090 - 1.415 $.190 1S 25 445 - 
OWNED - POSSEDE 5,360 - 1,270 3,820 10 15 240 - 
RENTED - LOUE 1,735 - 150 1,370 5 10 205 - 

PAPINEAU 8.085 5 920 6,565 20 125 430 30 
OWNED - POSSEDE 5.840 5 765 4,710 15 80 255 10 
RENTED - LOUE 2.245 155 1.855 - 4 175 20 

PONTIAC 5.015 5 1.195 3.625 30 30 110 20 
OWNED - POSSEDE 4.020 5 1,015 2,875 20 25 70 20 
RENTED - LOUE 1,000 190 745 15 5 45 - 

PORTNEUF 12.340 10 2.018 9.375 15 35 755 30 
OWNED - POSSEDE 8.550 $ 1,800 6.220 10 20 475 25 


RENTED - LOUE 3.790 10 320 3.155 5 20 285 10 
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TABLEAU 55. LOGEMENTS .OCCUPES SELON LE MODE D‘OCCUPATION, PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, DIVISIONS DE RECENSEMENT, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL 


PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


HUILE OU 


COAL OR OIL OR OTHER 
COKE LIQUID FUEL 


COAL OR 
COKE 


ELECTRICITY) OTHER - - ELECTRICITY; OTHER 
CHARBON HUILE OU 

AUTRES OU COKE AUTRES BOTTLED 
COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES 


LIQUIDES LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


CHARBON 
OU COKE 


ELECTRICITE) AUTRE 


20 335 45 5 150 8.675 5 - 150 1.540 10 30 7,475 30 1 
20 290 20 10 (LE 5,260 5 - 135 1,025 10 15 4,510 15 2 
- 50 25 - 35 3.415 - - 15 515 10 15 2.965 15 3 
15 735 80 5 145 10,545 - - 440 2.215 10 40, 8,790 30 4 
10 595 60 5 100 6.920 - - 375 1,500 5 25 5,770 15 5 
- 140 25 - 45 3.620 - - 70 710 - 15 3,020 15 6 
40 110 HIS 260 1,340 13,430 5 - 45 1.410 2.810 $15 10,475 45 7 
30 70 80 195 935 9,280 - - 35 1,095 2.435 360 6,630 30 8 
10 35 35 65 410 4,150 - - 10 310 375 160 3.845 10 9 
25 485 370 55 TS 13.070 5 - 275 2.665 25 340 11,400 20 10 
25 405 280 25 545 9.565 5 - 215 2.265 10 230 8.110 10 11 
5 80 90 30 175 3,505 5 - 55 405 10 . 1t5 3,295 10 12 
30 505 495 25 195 14,330 - 5 310 2.485 20 130 12,550 60 13 
25 445 270 15 165 8.645 - 5 280 . 1,585 15 95 7,540 30 14 
10 60 225 10 30 5.685 - 5 35 905 5 35 5.010 25 15 
5 1,660 105 15 90 3.315 - - 1.005 435 5 45 3.655 40 16 
5 1,530 60 10 70 2,560 - - 915 355 - 40 2,885 35 17 
- 130 45 5 1S 755 - - 90 75 - 5 770 - 18 
10 1,530 180 25 110 4.275 - - 1,015 875 10 : 65 4,140 20 19 
10 1,390 135 10 105 3.420 - - 910 745 10 55 3,340 10 20 
- 140 45 10 5 860 - - 110 130 5 10 800 5 21 
10 940 (LE 45 145 4,005 5 5 530 625 10 55 4.010 1S 22 
5 780 80 30 110 2,515 - 5 445 445 5 35 2,575 15 23 
5 160 30 20 35 1,485 - - 85 180 10 20 + 1,435 - 24 
5 1,090 595 25 135 4,840 - 5 780 1,065 1S 60 4,760 10 25 
10 945 415 20 95 3,330 - $ 680 750 10 50 3,300 10 26 
- 150 180 5 40 1,515 - - 90 320 5 10 1,455 10 27 
10 1,570 370 5 10S 3,360 = - LHS 605 10 30 3.615 30 28 
10 1,320 295 = 90 2.385 5 - 945 470 5 25 2,635 20 29 
- 250 80 3 15 975 - 5 170 135 - 10 980 15 30 
10 1,110 275 40 255 12,005 5 - 915 3.655 35 135 8,925 40 31 
10 990 165 30 200 8,020 5 - 830 2,780 30 100 5.650 30 32 
- 125 1S 10 60 3.985 5 - 90 875 5 40 3,280 10 33 
35 235 140 60 420 8.100 - - 170 1,275 40 235 7,265 1S 3 
20 210 75 30 295 4.770 - - 135 820 10 190 4,235 10 35 
15 30 60 25 125 3.335 - - 25 460 25 45 3,030 5 36 
- 570 190 35 $50 4,300 - 15 330 755 30 210 4,300 10 37 
- 475 140 20 420 3,160 - 15 280 $80 20 175 - 3,140 10 38 
- 100 50 10 130 1.140 - - 50 170 to 40 1,160 - 39 
15 1,335 280 20 125 4,365 10 10 1.005 815 20 70 4,225 10 40 
10 1,210 200 15 75 2.995 5 5 895 620 10 50 2,930 5 41 
10 125 80 - 50 1,370 5 - 110 200 10 20 1,295 5 42 
5 585 190 20 125 3.705 - 5 400 1,285 5 85 2,840 15 43 
5 475 120 5 25 2,520 - 5 335 990 - 15 1,795 5 +44 
- 110 65 20 100 1,185 - - 60 295 - 70 1,045 5 45 
5 195 40 : - 985 5 5 140 210 : - 885 = 46 
5 180 30 5 - 715 = 5 125 165 5 - 635 5 47 
- 10 10 - 275 5 - 10 40 - - 250 - 48 
20 110 35 35 210 2.480 5 - 45 160 15 135 2.535 - 49 
15 100 20 20 150 ‘1,830 - - 40 125 10 105 1,860 - 50 
5 By} 20 10 55 650 - - 5 40 5 25 675 - 51 
5 1,150 70 25 235 5.610 5 - 725 1,000 15 - 70 5.260 25 52 
5 1.020 40 15 185 4,090 5 - 645 815 10 $$ 3.815 25 53. 
- 130 30 5 50 1,515 - \ 0 75 185 10 15 1,445 - 54 
25 810 95 210 1,265 5.680 : - 10 500 425 100 545 6.485 25 55 
25 655 70 105 965 4.025 5 5 405 340 55 430 4,590 15 56 
- 155 25 105 300 1.655 - - 95 80 45 120 1,890 5 57 
5 960 40 70 335 3,605 : 10 785 250 45 155 3,720 50 58 
5 825 40 50 265 2,840 5 5 650 190 30 125 2.970 50 59 
- 140 10 20 65 760 - 5 135 60 15 30 755 5 60 
20 2,055 480 75 200 9,515 - 10 1,300 1.790 20 HS 9,050 ss 61 
15 1,740 325 20 150 6.290 - 10 1,120 1,270 10 70 6,025 45 62 


5 310 150 50 50 3.220 - - 180 $20 10 45 3,030 10 63 
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TABLE 55. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR CENSUS DIVISIONS, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 
PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR OIL OR OTHER 
COKE LIQUID FUEL 


CENSUS DIVISION 


- - ELECTRICITY 
CHARBON HUILE OU 


DIVISION DE RECENSEMENT _ 
OÙ COKE AUTRES ELECTRICITE 


13,205 445 


1 QUEBEC 113,005 140 
2 OWNED - POSSEDE. 45,700 20 2,525 - 50 
3 RENTED ~ LOUE 67,300 120 10,680 395 
4 RICHELIEU 12,000 - 1,460 20 
5 OWNED -— POSSEDE. 7.220 - 520 10 
6 RENTED — LOUE 4,785 - 935 10 
7 RICHMOND 9,955 10 410 15 
8 OWNED -— POSSEDE. 6,060 : 185 5 
9 RENTED — LOUE 3,895 5 225 10 
10 RIMOUSKI 14,390 5 1,590 75 
11 OWNED — POSSEDE. 9.165 5 $70 20 
12 RENTED — LOUE 5,220 - 1,025 55 
13 RIVIERE-DU-LOUP 8,990 5 310 35 
14 OWNED -— POSSE! 6,075 5 - 148 5 
15 RENTED - LOUE.. 2.915° - 165 25 
16 ROUVILLE . 7,855 5 645 15 
17 OWNED -— POSSEDE. 5.380 380 5 
18 RENTED — LOUE 2,480 - 265 10 
19 SAGUENAY 23.430 - 1,815 35 
20 OWNED -— POSSEDE. 13,670 - 735 10 
21 RENTED — LOUE 9,760 - 1,080 25 
22 ST-HYACINTHE 13.520 15 1,315 65 
23 OWNED - POSSEDE. 6.385 5 480 5 
24 RENTED — LOUE 7,135 10 830 55 
25 ST-JEAN nier nr 11,880 20 1,050 30 
26 OWNED — POSSEDE . 6.070 15 235 - 
27 RENTED - LOUE. 5.805 5 820 30 
28 ST-MAURICE..............0. 28,930 65 1.320 85 
29 OWNED - POSSEDE. 12.850 40 375 S 
30 RENTED — LOUE 16,080 25 950 80 
31 SHEFFORD 16,270 10 1,445 50 
32 OWNED -— POSSEDE 8,855 1S 480 - 
33 RENTED — LOUE 7,420 - 965 50 
34 SHERBROOKE 27,805 55 495 160 
35 OWNED — POSSEDE. 11,775 10 90 - 
36 RENTED — LOUE 16.030 45 405 155 
37 SOULANGES 3,005 35 125 to 
38 OWNED — POSSEDE 2,200 30 80 - 
39 RENTED — LOUE 805 $ 45 10 
40 STANSTEAD 9,795 40 460 20 
41 OWNED - POSSEDE 5.765 25 250 : 
“42 RENTED - LOUE 4,035 10 210 15 
43 TEMISCAMINGUE......... . 13,030 50 1.285 7.650 3,000 100 870 65 
44 OWNED — POSSEDE . 7,315 25 LUS 4,620 1,070 65 410 5 
45 RENTED - LOUE. 5,715 25 165 3.025 1,930 35 470 60 
46 TEMISCOUATA 4,990 5 1,535 3,135 - 10 295 5 
47 OWNED -— POSSEDE. 3,740 5 1,345 2,210 § 5 165 5 
48 RENTED — LOUE 1,250 - 195 925 - 5 130 - 
49 TERREBONNE 36,390 15 840 31,630 590 325 2,885 100 
50 OWNED ~— POSSEDE. 21,090 5 640 19,010 285 150 980 15 
51 RENTED — LOUE 15,295 10 200 12.625 300 175 1,905 85 
52 VAUDREUIL 9,520 18 165 8.565 15 225 530 15 
53 OWNED — POSSEDE 6.760 10 140 6.290 10 90 215 - § 
54 RENTED — LOUE 2.765 - 25 2.275 5 135 310 10 
55 VERCHERES 8.780 1S 230 7.675 40 70 740 15 
56 OWNED — POSSEDE 5,880 15 210 5.300 1S 30 305 5 
57 RENTED — LOUE 2.900 - 20 2.375 25 40 435 10 
58 WOLFE 3,815 - 820 2.760 5 45 185 5 
59 OWNED — POSSEDE 2.930 . 720 2.045 $ 25 130 5 
60 RENTED — LOUE 890 - 100 720 - 20 50 - 
61 YAMASKA 3,710 5 735 2.725 20 25 180 1S 
62 OWNED 2,905 5 660 2,050 - 15 160 10 


63 RENTED — LOUE... = 810 - 75 675 4S 5 25 10 
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TABLEAU 55. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, DIVISIONS DE RECENSEMENT, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


COAL OR 
COKE 


COAL OR 
COKE 


ELECTRICITY| OTHER ELECTRICITY! OTHER 


HUILE OÙ CHARBON HUILE OU 


CHARBON _ - à 4 
OU COKE AUTRES BOTTLED |ELECTRICITE] AUTRE | OU COKE AUTRES BOTTLED | ELECTRICITE]. AUTRE 
COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES 


LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


200 665 3,125 785 655 107,555 20 60 425 28.870 600 425 82,335 285 i 
-80 520 920 125 310 43,745 5 20 325 12,695 185 155 32,245 65 2 
125 150 2.200 660 340 63.810 15 4 100 16.175 415 260 50.090 215 3 
25 415 560 25 190 10.785 75 5 168 1,740 10 85 9,980 25 4 
15 360 325 S 120 6.390 - 5 160 1,205 $ 55 5,780 15 5 
10 50 235 20 70 4,390 5 - 10 535 - 30 4,200 10 6 
- 520 135 215 1,015 8.070 - = 500 4,830 55 215 4,345 10 7 

- 405 80 100 505 4,965 -. 5 410 2,990 35 135 2,475 10 8 

- 110 50 110 $10 3.105 - - 80 1.845 15 80 1.870 - 9 
15 1,990 770 35 170 14.410 5 - 1,520 2.470 20 95 10,205 75 10 
15 1,715 $00 25 ns 6,800 5 - 1,325 1,535 5 60 6.205 35 il 
- 275 270 10 50 4,605 5 - 195 935 15 4 4,005 35 12 
20 1.675 855 30 245 6.160 5 10 1,260 2.605 25 105 4,945 40 13 
15 1,485 525 25 170 3.855 - 5 1,120 1,695 \s 65 3,160 20 14 
5 200 330 5 75 2.305 - - 150 915 10, 35 1,790 20 15 
15 140 80 40 505 7.075 - - 75 875 25 210 6,660 5 16 
$ 110 45 30 355 4,830 - - 60 715 20 150 4,430 5 17 
5 30 30 15 150 2.250 - - 1S 165 5 65 2,225 - 18 
25 1,150 1.525 90 915 19,715 10 5 685 8.625 40 170 13.660 245 19 
10 1.060 800 45 645 11.105 - - 635 4,845 20 (LE) 7,825 230 20 
15 90 725 4 275 8.605 5 - 55 3.785 15 55 5.830 15 21 
20 285 145 35 360 12.675 - 5 150 1.970 30 190 11,140 35 22 
$s 240 60 - 245 5.835 - 5 110 1,050 5 110 5,100 10 23 
15 45 85 30 HS 6.840 - 5 40 920 20 80 6,040 25 24 
35 110 115 15 575 10.960 10 - 30 1.280 30 165 10,355 tS 25 
tS 80 50 30 390 5,500 10 5 15 715 10 90 5.230 5 26 
20 35 70 40 180 5.460 - - 10 560 25 80 5,125 10 27 
45 735 905 155 1,530 25,945 20 5 325 4.185 65 385 23,890 70 28 
25 595 245 30 425 11,535 - 5 265 2.215 10 190 10,150 1S 29 
20 140 660 125 700 14.410 15 5 65 1,970 60 195 13,740 50 30 
35 515 245 80 400 15.000 - 5 315 2.775 15 120 13.020 15 31 
15 430 90 30 230 8.055 - 5 265 1,460. 10 75 7,035 5 32 
20 90 155 45 170 6,940 - 5 45 1,315 5 45 5,985 10 33 
1S 310 585 3.180 1.245 22.470 10 25 240 19,130 1,525 585 6.200 110 34 
- 225 165 550 540 10,295 - = 160 8.910 265 ‘ 260 2.165 1S 35 
to 90 420 2.630 705 12.175 5 25 70 10,220 1.265 320 4,035 100 36 
5 180 50 80 430 2.265 - - 100 255 40 190 2410 . 10 37 
5 145 35 55 315 1.650 - - 70 205 15 150 1,740 10 38 
- 40 15 25 110 615 - - 25 50 15 40 670 5 39 
5 390 180 255 1,300 7.665 - - 290 3.880 90 385 5,125 30 40 
5 320 75 95 645 4,625 > - 230 2.255 50 235 2,975 15 41 
+ 70 105 160 660 3,040 . - 65 1.625 30 150 2.150 15 42 

25 540 85 108 375 11.895 10 15 410 585 1.410 130 10,395 90 43 
15 455 55 65 280 6.440 - - 345 320 645 85 5,895 15 44 
15 80 30 35 90 5.455 10 10 65 26$ 760 45 4,500 70 45 
- 1.190 125 50 225 3.405 - 5 995 900 15 65 3,005 - 46 
- 1,025 80 40 155 2.440 - 5 860 665 15 55 2,150 - 47 
- 170 40 10 65 960 - - 135 235 - 15 860 - 48 
55 825 785 30$ 2.440 31,960 20 10. 535 6.720 595 NS 27,755 55 49 
25 660 390 140 1,450 18.415 15 = 420 4,705 325 435 15.175 20 50 
30 165 390 165 985 13,550 10 5 HO 2.020 270 | 275 12,575 30 51 
30 245 125 80 920 8.120 - - 145 1,735 35 410 7,175 25 52 
- 20 210 85 48 655 5.740 5 - 125 1.460 25 265 4,865 10 53 
15 35 40 30 265 2.380 : - 20 275 10 145 2,305 15 54 
10 300 140 25 375 7.930 - - 115 1.880 30 195 6,555 5 55 
to 265 70 15 255 5.260 - toe 105 1,505 10 125 4,125 5 56 
- 35 70 5 120 2.665 - ‘oe 10 370 20 70 2,430 - 57 
5 495 80 25 195 3.020 - i - 455 1.090 25 105 2.125 20 58 
5 415 45 15 145 2.300 - 5 390 820 15 85 1,595 20 59 
- 75 30 5 55 715 - - 65 265 5 20 535 - 60 
- 650 85 - 125 2.855 - - 295 330 - 30 3,040 10 61 
- 590 65 - 90 2.160 - - 275 245 - 25 2,355 5 62 


. 60 20 - 30 "695 - - 25 85 - 5 690 5 63 
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TABLE 55. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR CENSUS DIVISIONS, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 
PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


COAL OR 
CENSUS DIVISION COKE 


ELECTRICITY \OTHER 


DIVISION DE RECENSEMENT CHARBON HUILE OU 


OU COKE ELECTRICITE AUTRE 


ONTARIO 2,225,205 (8,775 38,020 1,201,140 809.535 15.615 134,870 7,255 
OWNED - POSSEDE.. 1,400.845 9,085 31.560 790.965 497.095 11,310 59,920 910 
RENTED — LOUE... 824,360 9.685 6,455 410,180 312,445 4,310 74,945 6,340 

ALGOMA rire 34.525 85 945 25.015 2.880 535 1,970 95 
OWNED - POSSEDE.. 22,315 65 740 18.310 1.570 Qs. 1,180 25 
RENTED -— LOUE 9.205 15 205 6.705 1.315 110 785 10 

BRANT 28.230 240 360 14,140 11.910 165 1,355 60 
OWNED — POSSEDE.. 20.035 185 290 10.600 8.245 125 585 15 
RENTED — LOUE 8.200 60 70 3.545 3.670 45 765 45 

BRUCE 14,185 335 1,520 9,600 385 335 1,970 35 
OWNED -— POSSEDE.. 11.280 275 1,365 7.655 270 255 1,440 15 
RENTED — LOUE 2.905 60 155 1,945 115 85 525 20 

COCHRANE 24,545 50 1.185 6.745 14,750 185 1,545 75 
OWNED - POSSEDE.. 15,320 15 975 4,605 8.750 90 865 15 
RENTED - LOUE 9,220 40 210 2.140 6.000 95 675 60 

DUFFERIN. 6.115 165 205 4,005 1,135 70 520 10 
OWNED 4,690 140 180 3.155 845 65 295 10 
RENTED — LOUE 1.430 * 25 25 855 295 5 220 5 

DUNDAS 5.040 100 240 4,285 85 95 225 10 
OWNED - POSSEDE.. 3,880 85 195 3.285 55 80 170 10 
RENTED - LOUE 1,160 15 45 995 35 10 55 - 

DURHAM 13.285 170 405 9.675 1,735 155 1.135 10 
OWNED - POSSEDE.. 10,335 130 350 7,720 1.200 130 800 5 
RENTED - LOUE 2,950 35 55 1,950 535 30 335 5 

ELGIN 19,585 300 485 10,045 7,375 290 1.010 80 
OWNED - POSSEDE.. 14,270 250 390 7,530 5.175 225 690 10 
RENTED — LOUE 5.315 55 90 2.515 2.200 65 325 70 

ESSEX 87,920 625 325 14.215 64,510 650 7,330 270 
OWNED — POSSEDE.. 62.885 280 195 10.840 47,530 500 3,480 55 
RENTED - LOUE... 25.040 345 130 3.375 16.975 155 3.850 215 ( 

FRONTENAC. 29,365 235 840 21,300 3.830 240 2,790 135 
OWNED - 16,195 135 705 12.055 1,985 155 1,135 15 
RENTED — LOUE 13.175 95 130 9.245 1,845 85 1,655 110 | 

GLENGARRY 4,975 15 415 3.985 65 90 395 10 
OWNED - POSSEDE.. 3,880 15 345 3.120 40 70 280 - 
RENTED — LOUE 1,095 - 70 865 25 20 110 - 

GRENVILLE 7,165 115 325 5,045 1,105 140 435 5 
OWNED — POSSEDE.. 5.275 90 285 3.850 675 100 275 - 
RENTED - LOUE 1.890 25 45 1,195 425 35 160 5 

GREY 20,380 735 1,835 10,570 5,225 220 1,755 35 
OWNED - POSSEDE.. 15.795 595 1,665 8.370 3.680 185 1,285 15 
RENTED - LOUE 4,585 140 175 2.200 1.545 35 470 25 

HALDIMAND 9.260 70 310 2.105 6,390 165 200 15 
OWNED - POSSEDE.. 7.055 65 275 1,695 4,725 135 140 1S 
RENTED - LOUE 2.200 5 30 410 1.665 30 60 - 

HALIBURTON 2.865 10 375 2.140 5 90 230 5 
OWNED — POSSEDE.. 2,400 5 320 1,790 10 75 195 5 
RENTED - LOUE 465 5 50 355 - 15 35 

HALTON. 51,725 195 170 27.090 21,155 10S 2,865 140 
OWNE 36,660 WS 120 20,625 14,585 55 1,150 - 
RENTED - LOUE... 15.070 80 50 6.465 6.570 55 1,715 135 

HASTINGS 28,485 205 1,545 18.805 5.400 355 2.105 70 
OWNED -- POSSEDE.. 19.035 145 1,310 13.210 3.085 265 995 25 
RENTED - LOUE 9,450 60 235 5.595 2.315 90 LS 40 

HURON 15,660 550 895 10,325 2.525 285 1.065 10 
OWNED - POSSEDE.. 12.175 490 790 8.165 1,745 240 730 10 
RENTED - LOUE 3.485 35 105 2.155 780 40 340 $ 

KENORA 13.755 25 2.060 6.440 4.210 345 665 10 
OWNED - POSSEDE.. 9,655 20 1,775 4.400 2.790 260 400 5 
RENTED - LOUE 4,100 10 285 2.040 1.420 80 270 5 

KENT 29.590 185 350 4,175 22,540 915 1,325 105 
OWNED - POSSEDE.. 21,450 145 235 3,095 16,260 720 955 40 
RENTED - LOUE 8.140 40 115 1,080 6.275 190 375 60 
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TABLEAU 55. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, DIVISIONS DE RECENSEMENT, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


HUILE OU 


COAL OR 
COKE 


COAL OR OIL OR OTHER 
COKE LIQUID FUEL 


ELECTRICITY)! OTHER ELECTRICITY| OTHER 


CHARBON CHARBON HUILE OU 


OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE] AUTRE | OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE] AUTRE 
COMBUSTIBLES - - COMBUSTIBLES - 
LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


4,920 25,710 11,225 304,725 49.815 1,828.010 805 5.605 20.875 133.660 736,555 20,275 1,303,690 4,545 1 
3,705 21.685 6.435 202.000 38.425 1,128,100 495 1.500 17.430 28.725 462,200 14,310 874,940 1,740 2 
1.215 4,030 4,790 102.725 11,390 699,905 305 4,105 3.440 104,935 274,355 5.970 428,745 2,805 3 
5S 860 250 1,355 2,130 26,860 tS 20 770 1.695 2.270 770 25,890 105 4 
45 700 170 700 1,680 19.020 10 15 635 1.010 1.205 $40 18,860 45 5 
15 165 80 650 455 7.830 5 5 135 680 1,065 230 7,030 60 6 
65 195 90 6.245 S15 21,015 10 110 125 780 1ESIS 265 15,340 105 7 
55 160 35 4,180 400 15.195 - 80 110 255 8.100 200 11.225 65 8 
10 35 50 2.070 115 5.920 5 25 20 520 _ 3.410 65 4.115 45 9 
105 730 140 145 930 12,135 10 55 540 285 145 270 12,860 35 10 
90 635 110 115 830 9.485 5 35 465 210 130 215 40,195 30 1) 
10 90 25 30 100 2,650 - 15 75 70 t5 55 2.665 5 12 
40 895 110 1.740 770 20.970 tS 30 810 565 10.370 430 12,255 75 13 
30 745 70 1.240 520 12,705 10 5 680 280 6,725 255 7,340 35 14 
10 155 45 495 250 8,265 5 20 135 285 3.640 175 4,915 45 15 
45 130 30 170 245 5.500 $ 45 75 125 1.070 65 4,710 10 16 
40 115 20 135 200 4,185 5 45 75 85 835 50 3,590 10 17 
5 15 10 40 45 1,320 - 5 5 45 240 15 1,120 - 18 
4 190 20 65 550 4.170 5 20 135 50 55 160 4,580 35 19 
40 145 15 35 455 3.170 - 20 95 35 35 130 3.535 30 20 
5 45 : 10 100 1,000 - - 4 10 25 35 1,040 10 21 
25 260 65 375 390 12,170 - 40 220 315 1.125 160 11,405 15 22 
20 200 50 285 325 9,450 - 30 170 200 840 125 8.950 1S 23 
- 55 15 90 60 2.720 - 15 55 115 285 35 2,445 - 24 
50 160 65 3.655 635 15.000 15 20 130 305 6.590 230 12,285 25 25 
50 125 45 2.640 sts 10,895 15 20 100 175 4.815 190 8,955 10 26 
5 40 25 1,015 125 4.110 5 - 25 135 1,770 40 3.330 15 27 
120 105 240 27,150 965 59,305 40 135 85 795 59,045 585 27,170 110 28 
75 65 145 19.155 700 42,725 15 20 45 360 44,100 410 17,920 25 29 
45 45 95 7,995 265 16.575 20 120 35 435 14,945 175 9,250 75 30 
70 575 100 1.215 875 26,520 10. 60 555 2.135 2.700 345 23,495 80 31 
40 490 50 580 655 14,370 5 30 475 420 1.520 230 13,495 20 32 
25 85 50 640 215 12,155 10 30 80 1,715 1.185 is 10.000 60 33 
10 420 70 75 565 3.830 : 5 280 130 50 120 4.375 10 za 
10 350 55 60 440 2.965 5 5 230 100 30 100 3.415 5 35 
- 65 20 20 125 860 - - 55 30 25 20 965 - 36 
25 265 60 410 1,005 5.405 - 20 255 145 625 230 5.875 1S 37 
20 245 50 305 760 3.890 - 15 210 100 460 170 4,305 5 38 
5 25 $5 105 245 1,510 - - 45 40 170 55 1,570 10 39 
90 860 145 875 760 17,640 20 95 700 300 2.490 270 16,495 25 40 
65 755 120 760 595 13.480 20 65 600 200 1,880 225 12,805 15 41 
20 105 20 115 165 4,160 - 35 105 105 615 45 3.685 10 42 
10 70 15 5.015 205 3.930 15 - 60 35 5.520 120 3.470 45 43 
5 65 15 3.780 155 3.020 15 - 55 25 4,190 95 2.645 4 44 
- 5 - 1,235 45 915 - - 5 15 1,325 25 830 5 45 
10 275 40 35 335 2.175 = : 235 65 - 140 2.415 5 46 
5 235 35 25 280 1,815 5 5 180 60 - 125 2.030 5 47 
- 40 5 10 50 360 - - 50 5 - t5 390 . 48 
95 80 135 4,060 495 46.845 5 40 50 1,990 19,250 200 30.150 45 49 
80 65 90 2,615 390 33,425 - 5 35 700 13,580 145 22,180 10 50 
20 20 50 1,440 105 13,425 10 30 15 1,290 5.670 55 7,975 35 51 
70 1,180 170 850 2.140 24,065 15 60 1,090 615 3.105 690 22.840 85 52 
60 1.020 120 620 1,675 15,530 10 40 925 285 1,980 540 15,215 60 53 
5 160 50 230 460 8.535 5 20 160 330 1,125 155 7,625 30 54 
75 335 85 705 905 13,555 10 75 225 180 1,380 210 13.585 10 55 
60 300 70 620 760 10,360 5 65 190 95 1.015 175 10.630 5 56 
15 30 10 85 140 3.195 5 15 35 80 360 . 35 2.960 5 57 
25 1,730 95 $45 1,280 10,065 15 15 1.610 175 2.905 465 8,545 35 58 
25 1,550 70 385 855 6,755 10 10 1,470 15 1.910 315 5.815 25 59 
- 180 30 160 425 3.300 5 - 145 60 995 150, 2,735 15 60 
80 125 110 13.030 870 15.355 20 30 90 175 19,420 465 9,370 45 61 
55 75 75 9,175 635 11.420 15 30 60 HO 14,135 365 6.740 15 62 


25 55 30 3.855 235 3.935 - 5 25 70 5,285 100 2.630 25 63 


won anh wn 


62 
63 
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TABLE 55. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR CENSUS DIVISIONS, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 
PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR OIL OR OTHER 


CENSUS DIVISION COKE LIQUID FUEL 
- = = ELECTRICITY OTHER 
DIVISION DE RECENSEMENT CHARBON HUILE OU - - 
OU COKE ELECTRICITE AUTRE 


LAMBTON nn 33,070 145 765 2.210 105 
OWNED 24,495 130 655 1,050 35 
RENTED - LOUE... 8,580 15 110 1.160 75 

LANARK 12,155 90 920 920 15 
OWNED — POSSEDE. 8,630 55 790 585 5 
RENTED — LOUE 3.535 35 130 335 10 

LEEDS 14,885 180 740 1,330 25 
OWNED -— POSSEDE. 10,500 140 630 770 - 
RENTED — LOUE 4,385 45 110 560 25 

LENNOX & ADDINGTON... 7,880 100 475 560 10 
OWNED -— POSSEDE. 5,990 95 380 380 10 
RENTED - LOUE 1,890 5 95 180 - 

MANITOULIN nsc 2,945 10 650 2.020 $ 10 255 - 
OWNED — POSSEDE. ” 2.365 - 540 1.610 5 5 205 - 
RENTED - LOUE... 575 - 110 410 - 5 50 - 

MIDDLESEX 85,325 475 870 26.345 52.195 550 4,315 575 
OWNED — POSSEDE. 51,795 325 700 17,290 31.635 370 1,455 20 
RENTED — LOUE 33.530 150 165 9.055 20,560 180 2.865 555 

MUSKOKA 9,790 35 920 5.635 1,410 325 1,460 20 
OWNED — POSSEDE. 7,725 35 790 4.580 915 265 1,135 5 
RENTED — LOUE 2,065 5 125 1,055 490 355 320 15 

NIAGARA 100.835 315 430 33.530 62.835 495 2.985 255 
OWNED — POSSEDE. 73,170 230 325 24,425 46.680 360 1,115 40 
RENTED — LOUE 27,670 90 10S 9,105 16,160 135 1,875 210 

NIPISSING 20.235 25 735 10.495 6.910 290 1,730 55 
OWNED —- POSSEDE. 13.385 - 600 7,490 3.885 210 1,190 15 
RENTED ~— LOUE 6.850 25 140 3,005 3.020 75 540 4 

NORFOLK... 16,075 90 420 6.350 8,200 460 535 25 
OWNED — POSSEDE. 11,460 65 320 4.690 5.700 350 330 10 
RENTED — LOUE. 4.615 25 105 1.660 2.505 105 200 15 

NORTHUMBERLAND 14,045 135 580 10,585 1,320 215 1,185 25 
OWNED — POSSEDE, 10,375 120 485 7.965 880 160 765 S 
RENTED — LOUE 3,675 20 95 2,620 445 60 420 15 

ONTARIO 54,015 370 520 34,935 12,345 265 5,245 345 
OWNED — POSSEDE. 39,145 260 375 26,100 9,495 195 2,695 1S 
RENTED - LOUE 14,870 110 145 8.830 2,845 70 2,545 330 

OTTAWA — CARLETON... 137,225 220 560 110,315 17,850 270 7,375 620 
OWNED -— POSSEDE. 68,300 150 425 62.985 2.905 135 1,670 35 
RENTED — LOUE 68.920 70 » 140 47,330 14,945 135 5,710 590 

OXFORD 23.310 395 410 12,130 9.095 205 1.050 30 
OWNED - POSSEDE. 16,915 325 315 9.610 5.920 145 600 5 
RENTED -— LOUE 6,390 65 95 2.515 3.175 60 450 25 

PARRY SOUND 9.105 30 1,535 6.190 30 245 1,060 15 
OWNED -— POSSEDE. 7.265 30 1,265 4,870 : 15 200 870 15 
RENTED — LOUE 1.835 5 265 1,315 10 45 190 5 

PEEL er 69,790 220 140 26.115 36,630 165 6,320 195 
OWNED -— POSSEDE. 46.615 120 90 17,115 26.065 95 3.110 20 
RENTED — LOUE 23.170 100 50 9,005 10.570 70 3.210 175 

PERTH.... … 18,540 530 590 10.870 4,940 260 1.285 65 
OWNE : 13,820 450 530 8.430 3.390 215 790 20 
RENTED - LOUE... ” 4,720 80 65 2.440 1,550 45 495 45 

PETERBOROUGH 25,725 VS 735 18,565 3,720 260 2,280 55 
OWNED -— POSSEDE. 18,785 90 630 14,545 2.260 195 1.045 20 
RENTED — LOUE 6.940 25 105 4.020 1,455 65 1,235 35 

PRESCOTT 7,135 20 430 5.745 220 95 590 25 
OWNED -— POSSEDE. 5,105 20 355 4,155 LS 60 385 10 
RENTED — LOUE 2.030 - 80 1,590 100 35 205 10 

PRINCE EDWARD 6.075 100 235 5.235 30 230 235 5 
OWNED -— POSSEDE. 4.540 85 185 3.910 10 180 175 - 
RENTED — LOUE 1.535 20 so 1.325 20 55 65 10 

RAINY RIVER 6,925 90 480 4,200 1,065 385 685 20 
OWNED — POSSEDE. 5,270 75 425 3.295 705 270 480 20 
RENTED — LOUE 1.650 10 55 900 355 (LE) 200 5 
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TABLEAU 55. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, DIVISIONS DE RECENSEMENT, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


OIL OR OTHER COAL OR 


OIL OR OTHER 


COAL OR 


COKE LIQUID FUEL COKE LIQUID FUEL 
- - ELECTRICITY) OTHER - = ELECTRICITY] OTHER 
CHARBON HUILE OU _ - CHARBON HUILE OU ~ - 
OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITÉ] AUTRE | OU COKE! - AUTRES BOTTLED |ELECTRICITE] AUTRE 
COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES 


LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


4 220 130 10,535 1.425 20,695 20 20 165 345 19,345 635 12,495 70 
30 190 105 7,905 1.175 15.070 15 15 125 140 14,805 515 8,860 40 
10 40 20 2,630 250 5.625 5 10 40 205 4,540 120 3.630 25 
55 600 70 605 745 10,065 15 = 470 305 1,430 220 9.690 35 
4 530 55 445 610 6.945 10 5 405 145 925 170 6,965 15 
15 75 15 165 140 3.120 5 - 65 160 505 55 2.720 20 
75 470 75 1,175 1,635 11,455 - 35 315 305 1.800 290 12,100 35 
70 380 50 705 1,365 7,930 - 30 240 155 1.045 225 8,790 20 
10 85 30 470 270 3.525 - 10 80 145 755 65 3,315 20 
50 360 35 310 895 6.230 5 35 405 145 965 235 6.050 35 
45 280 20 235 745 4,660 10 35 320 100 675 185 4,640 35 
5 75 5 70 155 1,570 - - 90 45 295 50 1,410 - 

5 540 50 5 235 2.110 - - 495 55 5 25 2.345 20 

5 445 40 5 180 1,690 - - 395 45 - 20 1.890 15 

- 90 5 - 55 420 - - 105 15 - 10 445 5 
It5 305 250 19,585 1.410 63.630 35 60 265 2.025 43.190 570 39,055 160 
75 240 95 12.445 1,130 37,785 30 35 210 320 26.470 355 24,370 40 
35 65 155 7.140 285 25.835 5 30 55 1,705 16.720 215 14,680 120 
10 655 Ws 325 760 7,915 10 - 560 210 955 330 7,700 30 
10 565 75 235 650 6.170 10 - 490 160 670 265 6.120 20 
5 85 40 85 110 1,745 - - 70 55 290 65 1,580 5 
100 125 325 30.515 985 68.770 15 60 165 2.365 64,355 555 33,220 120 
85 100 190 22,325 760 49,705 5 45 125 900 48,125 390 23,530 50 
15 30 130 8.190 230 19.065 10 20 40 1.460 16.230 165 9.690 70 
40 700 170 1,185 895 17.240 5 10 445 595 5.030 345 13,720 95 
35 575 125 685 685 11,280 - 5 375 285 2,850 275 9,560 40 
5 125 45 505 215 5.955 5 5 75 310 2.185 75 4,155 50 
40 190 95 5.435 960 9.345 10 30 150 160 6.745 435 8.535 20 
20 170 65 3.740 710 6.740 5 15 120 85 4,810 335 6.075 20 
15 25 30 1,695 250 2.600 5 10 25 75 1.940 95 2.460 5 
55 305 65 345 830 12,435 10 20 250 270 895 275 12,315 1 
45 245 55 250 695 9.075 5 20 205 170 625 215 9,130 10 
10 60 10 100 130 3,360 - 5 40 100 280 60 3,185 S 
185 330 200 3.485 945 48.845 30 90 255 1.695 10,845 335 40,590 200 
150 245 135 3.050 745 34,805 20 60 185 620 8.445 230 29,580 30 
35 90 65 435 200 14,035 15 35 70 1,070 2.405 #10 11.010 175 
270 315 755 3,220 1,795 130,835 30 is 200 14,450 14,715 530 107,095 205 
160 270 300 $70 1,405 65,570 25 15 165 4,450 2.260 300 61.040 65 
110 50 455 2.650 390 65.270 5 5 40 9.995 12,455 225 46,055 140 
70 165 85 3.815 625 18.540 5 30 120 220 ‘© 6.905 . 220 15,790 25 
60 125 70 2,605 510 13,545 : 25 95 . 130 4,730 160 11,765 15 
10 40 20 1,205 120 4,995 5 10 30 90 2.175 60- 4,025 15 
25 1,340 115 65 1,160 6.385 10 - 1.015 225 45 420 7,360 40 
25 1.135 90 45 975 5.000 $ 5 865 ILS 35 365 5.855 30 
- 210 25 15 195 1,385 $ - 145 110 10 55 1,500 15 
100 65 220 5.300 865 63.225 10 55 55 3,290 31,960 260 34,095 75 
85 35 100 4,470 720 41,205 5 25 35 490 22,725 170 23,155 10 
15 30 120 835 145 22.020 10 25 25 2,800 9,240 85 10,935 65 
100 320 55 765 600 16.685 15 80 175 270 2.665 225 15,075 40 
85 285 45 630 530 12.225 15 65 165 140 1.915 170 11,335 30 
15 30 1S 135 65 4.460 - 20 10 130 755 50 3,740 10 
60 450 125 1.155 800 23.115 20 15 420 580 3.050 285 21,315 55 
50 380 85 740 680 16,835 15 15 360 255 1,935 230 15,955 45 
10 70 45 410 120 6,280 5 5 ‘60 330 1,115 55 5,365 10 
25 $20 190 190 765 5.445 - 5 300 385 220 190 6.000 25 
10 425 130 130 550 3.855 - 5 235 220 130 140 4,355 20 
20 95 60 60 215 1,585 - - 70 160 95 55 1,645 10 
35 175 50 75 850 4,890 - 25 120 135 30 250 5,505 10 
30 145 45 55 710 3.550 - 20 90 95 20 200 4115 5 
- 30 10 15 135 1,340 - 5 35 40 15 45 1,395 5 
15 385 30 70 7S 5.700 10 10 410 75 485 325 5.555 75 
10 340 25 50 565 4,265 10 10 . 365- 45 360 230 4,200 65 
- 50 5 20 145 1,435 - - 45 30 125 100 1,350 5 
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TABLE 55. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR CENSUS DIVISIONS, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 
PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR OIL OR OTHER 
COKE LIQUID FUEL 


CENSUS DIVISION 


_ - ELECTRICITY OTHER 
CHARBON HUILE OU 
OU COKE 


DIVISION DE RECENSEMENT _ _ 
ELECTRICITE AUTRE 


1 RENFREW 24,160 60 2.620 18,400 1.570 : 190 1,260 55 
2 OWNED — POSSEDE 16,890 40 2,315 12,720 960° 145 700 5 
3 RENTED ~ LOUE 7,275 20 305 5.680 615 45 560 50 
4 RUSSELL 3.910 20 205 3,285 S 20 365 10 
5 OWNED - POSSEDE.. 3.135 20 190 2.610 10 20 285 - 
6 RENTED - LOUE 7176 - 10 670 - - 80 10 
7 SIMCOE we 48.830 365 1,300 30.665 10,315 750 5,390 50 
8 OWNED - POSSEDE.. 35,320 305 1,085 22.470 6.900 6is 3,920 25 
9 RENTED — LOUE... 13.505 55 220 8.190 3.415 135 1,470 25 
10 STORMONT... 16,755 60 255 12,590 2.895 145 750 55 
11 OWNED 10,535 55 220 8.570 1,230 95 355 15 
12° RENTED — LOUE....... 6.220 5 40 4,020 1.670 50 400 40 
13 SUDBURY 49,730 95 810 35.530 8.880 355 3.875 195 
14 OWNED - POSSEDE 29,645 25 585 22.855 3.545 210 2.395 30 
15 RENTED — LOUE 20,085 70 225 12.670 5,335 140 1.480 165 
16 THUNDER BAY 40,945 105 t,065 16,545 21,040 215 1,845 120 
17 OWNED -— POSSEDE.. 29,625 90 840 12.335 15.215 180 940 30 
18 RENTED — LOUE 1315 15 225 4.205 5.830 35 905 95 
19 TIMISKAMING 13.060 70 880 5.060 6.160 25 825 35 
20 OWNED -— POSSEDE.. 8.655 50 730 3.675 3.610 10 575 10 
21 RENTED ~ LOUE 4,405 25 155 1,385 2.550 10 255 25 
22 TORONTO... 629,180 6.035 360 348.175 241,690 1,185 29.550 2.180 
23 OWNED 321,060 770 175 190,345 123.420 490 5,745 LES 
24 RENTED — LOUE... 308.120 5.265 190 157,835 118,270 690 23,805 2.070 
25 VICTORIA 10.625 230 615 6.815 4.525 200 1,225 15 
26 OWNED -— POSSEDE.. 8,305 200 530 5.475 960 175 965 5 
27 RENTED — LOUE 2.320 30 85 1,345 565 25 255 15 
28 WATERLOO 73.645 665 730 41,385 24,940 200 5.440 285 
29 OWNED — POSSEDE.. 45.655 455 590 27,930 15,010 130 1,510 30 
30 RENTED — LOUE 27.985 205 140 13.455 9,930 65 3.930 260 
31 WELLINGTON 31.285 490 635 17,165 10,185 195 2,550 60 
32 OWNED — POSSEDE.. 21,930 380 525 12.925 6.655 150 1.290 : 
33 RENTED — LOUE 9,355 115 Ho 4.240 3,535 40 1,255 55 
34 WENTWORTH 119,640 2.145 325 66.755 45,900 260 3.810 455 
35 OWNED -— POSSEDE.. 74,830 425 235 45,700 27,220 135 1,070 50 
% RENTED — LOUE 44,810 1.710 85 21,055 18.685 125 2,745 410 
37 YORK 44,715 325 290 29,120 10,955 485 3,475 70 
38 OWNED - POSSEDE.. - 35,035 235 210 22,975 8.925 375° 2,300 15 
39 RENTED - LOUE 9.690 95 : 75 6.145 2.035 110 1,170 55 
40 MANITOBA. 287,915 6,100 11210 92.910 153.375 3.345 19,325 1,650 
41 OWNED 190.065 4,675 9.640 68,585 96.130 2.520 8,320 200 
42 RENTED — LOUE... 97.845 1,420 1,575 24,325 57.245 825 11,000 1,455 
43 DIVISION NO. 1 7,265 145 440 3,775 2.220 90 590 10 
44 OWNED - POSSEDE.. 6.050 125 400 3.270 1,715 80 460 - 
45 RENTED - LOUE 1,245 20 40 505 505 10 135 - 
46 DIVISION NO. 2 9.130 385 180 5.220 2,525 160 640 10 
47 OWNED -— POSSEDE.. 7,520 335 165 4.400 2.025 145 440 10 
48 RENTED ~ LOUE 1,605 50 20 820 505 20 200 - 
49 DIVISION NO. 3 5.505 645 140 3.745 50 245 665 20 
50 OWNED - POSSEDE.. 4.560 $50 1S 3.110 35 220 515 15 
51 RENTED — LOUE 945 90 25 635 15 30 145 - 
52 DIVISION NO. 4 3.870 495 85 2,390 40 250 600 15 
53 OWNED - POSSEDE.. 3,185 380 70 2,010 30 220 470 10 
54 RENTED - LOUE 685 V5 10 375 15 35 130 5 
55 DIVISION NO. 5 9.135 165 490 5.715 1,985 130 635 15 
56 OWNED - POSSEDE.. 7,465 140 415 4.785 1,570 110 430 10 
57 RENTED - LOUE 1.675 20 70 930 415 20 205 5 
58 DIVISION NO. 6.... 7,595 180 225 3.325 3,325 95 440 10 
59 OWNED - PO 5.335 - 150 175 2.625 1,975 75 335 5 
60 RENTED - LOUE. 2.255 30 45 695 1,355 25 110 5 
61 DIVISION NO. 7 15.325 805 135 3,990 8,935 360 990 110 
62 OWNED - POSSEDE.. 10,420 625 125 3.095 5.615 315 635 $ 
63 RENTED — LOUE 4,905 185 15 890 3.320 45 355 100 
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TABLEAU 55. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, DIVISIONS DE RECENSEMENT, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


COAL OR OIL OR OTHER COAL OR OIL OR OTHER 
COKE LIQUID FUEL COKE LIQUID FUEL 
- - ELECTRICITY) OTHER - _ ELECTRICITY] OTHER 
CHARBON HUILE OÙ - - CHARBON HUILE OU - - 
OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE| AUTRE | OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE] AUTRE 
COMBUSTIBLES - - COMBUSTIBLES - 
LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


50 2.300 70 560 955 20,210 20 10 1.785 790 1,325 330 19,845 75 
40 2,045 60 390 815 13,520 10 5 1,575 465 815 235 13,755 40 
10 255 10 165 135 6.690 5 5 210 325 510 100 6,090 40 
25 165 35 40 205 3.430 - 5 40 165 20 30 3.630 15 
20 160 25 3$ 160 2,735 - - 35 130 5 35 2,920 15 
5 $ 15 5 45 700 - 5 5 35 15 - 705 5 
220 865 275 2.340 1.855 43,245 35 80 535 LS 8.000 665 38.345 90 
175 7S 185 1.810 1,555 30,860 20 60 420 525 5.580 530 28.145 65 
50 150 85 530 300 12,385 i0 15 115 595 2.420 135 10,195 25 
70 215 95 670 880 14,820 10 35 215 610 1.625 185 14,055 35 
50 175 55 405 685 9,165 - 35 190 295 900 135 8,960 20 
20 40 40 270 190 5.655 10 - 25 310 725 50 5.090 15 
125 670 410 875 1,570 46,030 60 30 485 3,305 6,150 585 39,005 170 
80 525 280 535 1,105 27.095 35 10 385 1.300 2,580 385 24,910 70 
4S 140 130 340 465 18.940 25 20 100 2.005 3.570 205 14,095 95 
100 1,105 240 1.135 1.190 37.140 35 30 LOIS un 13,885 580 24,585 130 
70 905 175 810 860 26,785 30 20 825 310 10,650 420 17,335 65 
25 200 65 330 325 10,365 10 15 185 405 3.230 160 7,250 70 
25 645 75 720 250 11.340 5 25 525 230 3,550 60 8.630 40 
20 555 65 555 190 7,265 5 15 445 105 2.270 40 5.755 is 
5 90 10 160 65 4,080 5 15 80 125 1,275 15 2.875 25 
1,020 155 3.730 108,730 2,820 512,610 120 2.975 200 76.775 245.700 2,970 299,300 1,265 
690 110 1.670 66.130 1.325 251.095 35 230 125 8,840 130,300 1,555 179,795 215 
330 4 2.060 42,605 1,490 261.515 85 2.745 75 67,935 115,400 LAS 119,505 1,050 
45 435 100 350 395 9,300 5 20 345 240 1.235 195 8,545 35 
45 390 75 285 345 7,160 10 20 315 155 780 165 6.830 35 
5 40 20 65 50 2.135 - - 30 85 455 30 1,715 5 
155 500 265 4,900 610 67,195 tS 45 425 3.020 20,020 340 49,695 105 
10 425 160 3.330 475 41,150 5 35 355 615 12.245 220 32,160 20 
45 75 100 1,575 130 26,045 10 15 65 2,405 7,770 120 17,530 85 
145 375 110 2.990 670 26.985 5 65 235 775 7,470 215 22,490 35 
130 310 55 2.065 575 18,795 5 50 190 245 4,950 170 16,305 15 
15 70 55 925 95 8.195 - 15 4 525 2.520 45 6,180 20 
220 90 410 23.110 890 94,900 20 760 105 5,775 52,500 510 59,815 180 
160 70 185 14,775 565 59,075 10 25 75 1,125 32.050 325 41,190 40 
60 20 225 8.340 325 35,825 10 735 30 4,650 20.450 180 18,620 140 
160 205 170 2.425 1.090 40,655 5 55 145 1.185 9.790 440 33.035 70 
120 170 115 2.125 850 31,640 5 35 120 725 8,045 335 25,725 45 
40 40 60 300 240 9.010 - 20 25 460 1,745 105 7,310 25 
935 11,505 980 8.865 4.880 260,635 120 675 10,865 4.650 112.415 2,795 155,495 1,025 
715 9.950 620 4,000 3,730 170,970 80 430 9,460 1,570 72,400 1,820 103.875 520 
220 1,555 360 4,865 1,150 89.665 35 245 1,405 3.080 40,015 975 51.620 510 
15 330 5 135 100 6.680 10 5 305 30 1,770 75 5.040 40 
10 305 - 100 85 5,550 5 5 285 25 1,370 60 4,285 25 
- 25 5 40 15 7 1135 - 5 25 - 405 20 750 10 

, 
55 155 20 200 200 8.490 5 35 200 75 1,955 140 7 6.675 55 
50 140 10 175 165 6,970 5 30 180 ss 1,610 H0 5,480 50 
5 15 5 25 35 1,525 - 5 20 15 345 30 1,190 - 
70 145 25 - 145 5.115 3 50 145 75 20 70 5,110 30 
70 120 25 - 135 4,210 5 55 120 65 10 65 4,220 30 
- 25 5 - 10 900 - - 25 1S 10 - 890 - 
70 110 30 10 95 3.545 - 40 60 355 5 90 3,585 25 
60 85 35 5 95 2.910 5 30 53 50 5 75 2.945 25 
10 25 - 5 5 640 ue 10 5 - 5 15 640 - 
25 600 45 120 190 8.155 5 20 480 60 1.450 95 6,985 45 
20 535 40 110 160 6,590 15 425 50 - 1,145 75 5.730 25 
10 65 : 10 25 1,565 - 5 55 10 305 20 1,255 25 
ts 235 30 165 180 6,970 5 20 220 95 2.685 55 4,480 30 
to 190 20 105 155 4.850 - 20 190 60 1,575 40 3,420 25 
- 45 5 60 20 2.130 5 - 35 35 1.110 15 1.060 5 
75 200 45 765 410 13.820 10 55S 155 140 6,995 205 1735 35 
80 195 20 400 360 9,355 10 50 150 75 4.680 150 5.295 15 
- 5 20 365 50 4,470 - 10 5 70 2.320 55 2,435 20 
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TABLE 55. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR CENSUS DIVISIONS, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 
PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR OIL OR OTHER! 
COKE LIQUID FUEL 


CENSUS DIVISION 


- - ELECTRICITY OTHER 
CHARBON HUILE OU 
OU COKE 


DIVISION DE RECENSEMENT 


PIPED BOTTLED | ELECTRICITE| AUTRE 
CANALISE |EN BOUTEILLE 


5,220 $80 150 2,940 900 160 475 


1 DIVISION NO. 8 S 
2 * OWNED - POSSEDE 4,125 470. 140 2,405 565 145 400 5 
3 RENTED — LOUE... 1,090 (LE) 10 540 335 20 75 - 
4 DIVISION NO. 9..... 3.125 45 175 2.290 315 90 205 15 
5 OWNED — POSS 2,660 45 140 1,925 280 75 180 10 
6 RENTED — LOUE... 470 5 25 365 30 10 . 20 - 
7 DIVISION NO. 10 5,425 540 305 2.380 1,555 145 480 20 
8 OWNED -— POSSEDE 4,355 440 255 2.015 HAO 125 405 S 
9 RENTED — LOUE 1,065 95 45 365 445 15 80 15 
10 DIVISION NO. 11 3,415 265 510 2.125 55 150 300 10 
11 OWNED — POSSEDE 2,885 230 450 1,790 35 135 240 S 
12 RENTED — LOUE... 525 “ 30 65 335 15 1S 5S 5 
13 DIVISION NO. 12 6.890 85 1,530 3,965 420 55 825 10 
14 OWNED — POSSEDE 5.525 70 1,375 3.125 290 45 605 10 
15 RENTED — LOUE... 1,365 15 160 840 125 15 215 5 
16 DIVISION NO. 13... 3,435 195 255 1,880 685 65 350 5 
17 OWNED — POSS 2,850 170 205 1,610 550 65 245 $ 
18 RENTED — LOUE.... . 590 20 45 275 140 5 105 - 
19 DIVISION NO. 14 1,715 95 235 910 245 1S 210 - 
20 OWNED — POSSEDE 1,375 75 180 745 165 15 185 - 
21 RENTED — LOUE 340 15 50 165 85 - 25 - 
22 DIVISION NO, [5 3.875 190 540 2,670 20 95 350 $ 
23 OWNED — POSSEDE 3,165 170 425 2,185 15 80 275 5 
24 RENTED — LOUE 715 25 No 485 - 15 75 

25 DIVISION NO. 16 15,795 205 2.835 7,340 2,625 685 1,995 HO 
26 OWNED — POSSEDE 9.010 90 2.565 4,285 1.150 395 $20 10 
27 RENTED — LOUE 6,780 HS 270 3.055 1.475 285 1,475 105 
28 DIVISION NO. 17 6.245 220 540 3.650 1,240 25 555 15 
29 OWNED — POSSEDE 4,890 185 490 2,905 890 30 385 5 
30 RENTED — LOUE 1,355 35 50 740 355 - 170 5 
31 DIVISION NO. 18... 3,560 135 1,130 1,850 10 55 365 1S 
32 OWNED — POSS 3.115 120 1,000 1,605 5 55 315 10 
33 . RENTED — LOUE....... 450 10 135 245 5 5 50 5 
34 DIVISION NO. 19... 5.175 25 1.090 3.505 10 45 485 5 
35 OWNED -— POSSEDE.. 3,460 25 825 2,205 5 35 365 5 
36 RENTED — LOUE 1,715 5 265 1,305 10 10 125 5 
37 DIVISION NO. 20 166.220 700 230 29,230 126,215 425 8.165 1,260 
38 OWNED — POSSEDE.. 98.115 275 115 18.475 78.100 170 915 60 
39 RENTED — LOUE 68,105 425 [LE 10,755 48.115 260 7,250 1,195 
40 SASKATCHEWAN 267,615 4,325 10,590 87,605 154,015 7,755 2.275 1,060 
4 OWNED - POSSEDE.. 194,555 3.935 9.160 72,340 101,425 6,640 740 310 
42 RENTED — LOUE 73.055 390 1,425 15.260 52.590 LUS 1,530 745 
43 DIVISION NO. 1 10,305 735 190 3,720 5.110 430 105 10 
44 OWNED — POSSEDE.. 8,155 645 110 3.245 3.685 375 80 5 
45 RENTED — LOUE 2,150 90 75 470 1.420 55 20 5 
46 DIVISION NO. 2 8,520 335 20 4.215 3,255 640 45 15 
47 OWNED — POSSEDE.. 6,555 295 20 3.465 2,180 565 20 5 
48 RENTED — LOUE 1,965 40 - 745 1.070 75 20 5 
49 DIVISION NO. 3. 6,660 125 25 4,305 1,570 595 30 15 
50 OWNED - POS . 5.460 HS 20 3.635 1,130 515 30 15 
51 RENTED - LOUE....... 1.200 10 5 675 430 75 5 - 
52 DIVISION NO. 4 4,640 50 75 2.115 1,765 605 25 5 
53 OWNED - POSSEDE.. 3,710 45 60 1,740 1.315 545 15 5 
54 RENTED — LOUE 925 5 20 375 455 65 10 - 
55 DIVISION NO. 5 13,125 385 495 5.235 6.635 325 35 15 
56 OWNED -— POSSEDE.. 10,880 360 445 4,670 5,080 295 15 15 
57 RENTED — LOUE 2,245 20 45 570 1,560 35 20 - 
58 DIVISION NO. 6 52.540 145 430 9.165 41,335 455 71S 290 
59 OWNED - POSSEDE.. 33,875 120 340 6.865 26.000 370 155 20 
60 RENTED’— LOUE 18,670 25 90 2.300 15.335 85 560 270 
61 DIVISION NO. 7 16.080 105 . 40 5.175 10,045 565 105 45 
62 OWNED -— POSSEDE.. 11,090 85 40 4,020 6.410 480 45 $ 
63 RENTED — LOUE 4,990 15 - 1,155 3.635 85 60 4 


55- 20 


TABLEAU 55. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, DIVISIONS DE RECENSEMENT, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON 


COAL OR OIL OR OTHER COAL OR 


COKE LIQUID FUEL COKE 
- - ELECTRICITY! OTHER - 
CHARBON HUILE OU CHARBON 
OU COKE AUTRES OU COKE 


COMBUSTIBLES 
LIQUIDES 


75 230 25 125 190 4.565 5 55 210 
65 210 25 6 170 3.585 5 50 190 
10 20 3 60 20 980 - 5 20 
15 190 10 15 105 2.785 - 5 180 
15 165 10 15 80 2.370 - - 145 
5 25 . - 25 als - 5 30 
55 480 25 215 140 4.500 - 35 435 
45 420 25 175 125 3.570 - 30 375 
10 65 - 40 20 930 - - 60 
20 645 35 15 110 2,600 - 15 645 
20 560 30 10 95 2,185 - 15 575 
- 85 5 5 15 415 = - 70 
20 1,265 15 15 175 5.390 10 20 1.285 
1S 1,110 10 10 150 4.220 5 10 1.145 
5 160 : 5 25 1.170 - 5 140 
15 375 30 100 95 2,815 - 5 325 
15 330 30 85 85 2.305 - 5 285 
5 55 . 10 10 515 - - 45 

- 315 El 45 50 1.295 - - 270 

. 235 20 30 50 1.045 - - 200 

- 75 : 10 5 250 - - 70 
20 530 10 5 170 3.135 5 25 510 
20 4t5 10 5 145 2.565 - 20 395 
- 120 - - 20 575 - 5 WS 
95 2.745 140 190 1,185 11,415 25 55 2,620 
40 2.495 80 105 760 5,520 15 15 2,390 
55 255 60 80 415 5.895 15 45 225 
20 520 50 100 125 5.435 - 20 505 
20 450 40 95 110 4.170 - 15 425 
- 65 10 - 15 1.265 - 5 75 
25 1,300 25 10 70 2.125 10 30 1,340 
20 1,135 20 10 60 1.860 $ 25 1,165 
- 170 - 5 10 260 - 5 175 
1S 865 1S 10 155 4,115 5 10 815 
10 665 5 : 130 2.635 5 10 635 
5 200 5 5 20 1.475 - - 180 
240 260 385 6,635 985 157,685 25 170 145 
135 200 160 2,500 600 94,505 $ 30 LS 
100 60 230 4,140 385 63,175 20 135 25 
1,785 16,365 2,755 23.515 14,580 208.325 285 1,605 15,660 
1,585 14,330 2.315 18.200 12,270 145,640 215 1,430 13,760 
195 2,035 440 5,320 2.310 62,685 70 175 1,900 
175 330 75 810 1.005 7,910 5 195 310 
150 230 55 660 865 6.185 5 160 200 
20 100 20 145 140 1,725 - 35 110 
150 60 65 610 1,040 6.580 5 195 . 60 
130 55 55 490 895 4,915 5 170 50 
20 - 10 120 140 1.670 - 25 5 
115 70 95 240 885 5.245 20 125 60 
95 60 90 200 770 4,230 20 n5 55 
20 5 5 35 110 LOIS - 10 5 
35 70 90 535 805 3.105 10 35 55 
30 50 70 420 690 2.455 - 30 35 
5 20 15 120 120 650 5 5 20 
75 1,090 230 1,330 675 9.725 - 75 1.000 
75 985 195 1.190 625 7815 - 65 885 
$ 105 35 140 50 1.910 - 10 110 
170 755 315 2.745 1.065 47,460 20 125 690 
135 635 250 2.110 840 29,880 10 105 575 
35 5 65 635 230 17,580 10 15 11S 
120 95 160 1,815 915 12,950 15 75 105 
WS 80 145 1,385 750 8.595 15 75 85 
to 1S 1S 165 4,355 - 5 20 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


HUILE OU 
AUTRES 
COMBUSTIBLES 
LIQUIDES 


PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


ELECTRICITY) OTHER 


BOTTLED ELECTRICITE AUTRE 


CANALISE | EN BOUTEILLE 


585 80 4,240 5 
370 60 3.420 5 
215 20 815 - 
130 30 2.730 20 
120 20 2,335 25 
15 1S 395 - 
MIE 75 3,700 30 
835 70 3,005 25 
280 5 695 - 
10 45 2,625 15 
10 30 2,205 10 
5 10 420 10 
225 80 5.145 95 
160 70 4,030 75 
65 10 1,120 15 
460 35 2,575 10 
380 25 2,125 10 
80 5 450 - 
105 20 1,295 - 
75 is 1,060 - 
25 . 235 - 
20 100 3.155 30 
15 80 2.615 20 
$ 20 540 5 
1.470 760 9,835 95 
740 425 5.005 50 
740 330 4,830 50 
835 45 4,750 5 
635 45 3.715 - 
195 5 1,035 5 
5 30 2,120 15 
5 25 1,860 10 
- - 260 - 
5 60 4,220 50 
= 45 2,720 45 
5 20 1,500 5 
92,555 700 69,500 395 
58.660 330 38,405 40 
33,895 370 31,100 350 
136,160 9,550 96,775 1,570 
91,390 7,905 74,570 1,150 
44,775 1,640 22,205 420 
4,180 455 4,965 35 
3,030 390 4,215 25 
1,150 65 745 5 
2.810 645 4,575 65 
1,930 580 3,650 50 
885 65 925 15 . 
1,405 500 4,280 60 
1.025 435 3,590 40 
375 60 690 15 
1,595 600 2.095: 70 
1,170 520 + 1,750 55 
420 80 345 15 
5,775 360 . 5,465 HO 
4,445 320 4,775 95 
1,330 40 690 . 10 
37,210 675 12,550 185 
24,045 480 7,945 100 
13,165 195 4,605 90 
9,105 645 5.640 55 
"5,945 530 4,130 40 
3.160 110 1,510 15 
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TABLE 55. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR CENSUS DIVISIONS, 1971 


3 


PRINCIPAL HEATING FUEL 
PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


COAL OR 
COKE 


CENSUS DIVISION 


= ELECTRICITY 
HUILE OU 
AUTRES 


CHARBON 
OU COKE ~ 


DIVISION DE RECENSEMENT 


ELECTRICITE 


DIVISION NO. 8 11.590 105 45 3.420 7,305 610 50 45 
OWNED -— POSSEDE 8.355 85 40 2.800 4.840 545 20 20 
RENTED -— LOUE... 3.230 25 10 615 2,465 70 30 25 

DIVISION NO. 9 14.260 425 1.335 5.090 TASS 110 70 70 
OWNED — POSSEDE 11.320 395 1.160 4,505 5,115 100 25 20 
RENTED —- LOUE... 2.940 25 170 590 2.045 15 45 50 

DIVISION NO. 10 8.315 150 705 5.070 2,125 225 25 15 

— OWNED - POSSEDE 7.165 140 650 4,475 1.665 195 20 20 
RENTED — LOUE... 1.145 5 50 595 455 30 10 - 

DIVISION NO. F1... 46.355 130 120 6.655 38.135 425 640 250 
OWNED — POSSEDE 29,030 120 65 4,905 23,480 335 100 25 
RENTED -— LOUE. 17.325 10 55 1,750 14.655 85 545 225 

DIVISION NO. 12 7,105 110 300 3.005 3.225 41s 25 25 
OWNED — POSSEDE 5.770 110 250 2,565 2.455 365 15 20 
RENTED -— LOUE 1.330 5 50 440 775 55 10 $ 

DIVISION NO. 13 8.165 150 175 3.300 3,870 605 40 25 
OWNED — POSSEDE 6.470 145 145 2,800 2.810 540 15 25 
RENTED - LOUE 1.695 5 35 505 1.065 70 20 : 

DIVISION NO. 14 14,405 335 1,345 6,955 5.335 325 55 55 
OWNED -— POSSEDE 14.585 310 1,170 6,000 3.745 300 30 35 
RENTED -— LOUE 2.820 25 175 960 1,595 30 30 20 

DIVISION NO. 15 22.060 395 1.105 8.250 11,735 365 150 60 
OWNED - POSSEDE 16.785 375 960 7.145 7,885 320 70 25 
RENTED — LOUE..... 5,275 . 25 145 1.100 3.845 45 85 35 

DIVISION NO. 16... 11,335 405 1,355 4,980 4,200 245 85 60 
OWNED -— POSS 8.920 365 1,225 4,240 2,805 220 50 15 
RENTED - LOUE. 2.420 35 135 745 1,395 20 35 30 

DIVISION NO. 17 7,680 210 990 4,670 1.160 555 50 35 
OWNED - POSSEDE 6.145 185 830 3.835 780 455 35 25 
RENTED — LOUE 1,530 25 t60 830 380 95 20 15 

DIVISION NO. 18 4,490 40 1,830 2.280 50 255 20 15 
OWNED = POSSEDE 3,285 35 1,625 1,435 35 130 . 5 10 
RENTED — LOUE 1.210 - 205 840 10 130 10 5 

ALBERTA 464,240 14,900 |. 8,665 43,705 365,855 22.055 5.945 3.130 
OWNED — POSSEDE 296.590 12,885 7,280 33.495 223.760 17,720 850 600 
RENTED — LOUE 167.645 2,015 1.385 10.210 142,090 4,325 5.095 2.525 

DIVISION NO. | 11.660 80 20 540 10.245 695 45 30 
OWNED -— POSSEDE 8.665 70 15 420 7,545 590 15 15 
RENTED — LOUE 2,995 10 5 120 2.700 105 35 20 

DIVISION NO. 2 24,440 270 55 1.450 21,140 1,370 110 45 
OWNED — POSSEDE 17,265 200 30 1,095 14,890 1,000 30 15 
RENTED — LOUE........ 7,175 70 30 360 6.250 365 80 30 

DIVISION NO. 3... 7.680 175 315 1.000 4,875 1,250 20 50 
OWNED - POS 5.790 155 275 745 3.640 925 15 35 
RENTED - LOUE. 1.895 20 4 250 1.240 320 5 20 

DIVISION NO. 4... 3.680 675 25 665 1,660 635 5 20 
OWNED - POS 2,830 595 1S $45 1.155 SIS = 15 
RENTED — LOUE 850 80 10 120 505 120 5 5 

DIVISION NO. 5 9,620 1,235 95 1,965 4,455 1,780 25 65 
OWNED ~— POSSEDE 6.960 960 45 1.530 3.040 1.360 5 20 
RENTED — LOUE 2.665 275 45- 435 1.420 420 20 4 

DIVISION NO. 6 133,420 520 330 5.220 121,335 2,600 2,395 1,015 
OWNED ~ POSSEDE 78,250 410 240 2.975 72,300 1,950 270 105 
RENTED ~ LOUE 55.170 110 90 2.245 49,035 650 2,125 910 

DIVISION NO. 7 10,670 2.405 80 1,510 5.020 1,555 35 65 
OWNED - POSSEDE 8.300 2.070 60 1,220 3.585 1,325 N 10 30 
RENTED -— LOUE 2.370 335 25 - 290 1.435 230 20 35 

DIVISION NO. 8............. 23,430 1.740 545 3.370 15.170 2,345 125 130 
OWNED -— POSSEDE. 16,755 1.520 460 2.905 9,750 2.025 30 60 
RENTED - LOUE...... 6.670 220 85 465 5.415 325 95 70 

DIVISION NO, unie eeenrnreneneresnenenisnens 5.795 2ts 315 550 4,350 305 55 5 
OWNED - POS. . . 3.805 160 225 375 2,890 150 1S - 


RENTED — LOUE 1,990 55 95 180 1.465 160 40 5 
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TABLEAU 55. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION. PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, DIVISIONS DE RECENSEMENT, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


COAL OR OIL OR OTHER GAS COAL OR OIL OR OTHER 
COKE LIQUID FUEL - COKE LIQUID FUEL 
- - GAZ ELECTRICITY! OTHER - - ELECTRICITY] OTHER 
CHARBON HUILE OU = = CHARBON HUILE OU - - 
OU COKE AUTRES ELECTRICITE| AUTRE | OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE] AUTRE 
COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES 


LIQUIDES CANALISE LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


BOTTLED 
EN BOUTEILLE 


NO 


75 0 95 1.640 945 8,745 20 70 60 260 ‘6.300 680 4,165 4 


1 

65 ss 85 1.140 795 6.205 - 60 50 195 4,145 570 3,310 20 2 
10 1S 5 500 150 2,540 10 15 $ 65 2.155 110 855 20 3 
90 2.430 160 1,350 395 9.810 10 100 2,490 430 6.195 275 4,685 90 4 
90 2.140 140 1.200 350 7.395 10 . 95 2.215 340 4,535 250 3.825 55 5 
5 290 20 155 50 2.415 - 5 275 85 1.660 25 860 30 6 
95 1,345 95 425 405 5.930 15 60 1,260 225 1,825 - 315 4,570 60 7 
95 1.260 85 360 360 4,995 15 60 1,160 165 1.440 285 3,995 60 8 
- 90 10 65 40 935 - - 95 60 385 30 575 - 9 
110 245 210 4,870 1,260 39,630 20 105 205 620 34,440 640 10,220 135 10 
95 200 145 3,385 1,040 24,150 15 95 150 270 25,805 450 6,185 75 11 
20 45 65 1.490 215 15.485 5 10 55 355 12,635 185 4.035 60 12 
ss 430 75 1,020 600 4,900 25 50 445 165 2.785 450 3.190 20 13 
55 360 70 865 DE) 3.895 20 50 400 160 2.120 385 2.645 20 14 
5 65 5 160 90 1,005 5 5 45 10 665 60 540 - 15 
60 230 125 920 640 6,185 10 35 240 265 - 3,190 590 3.735 Ho 16 
55 190 105 NS 560 4,840 10 35 205 205 2,360 525 3,040 90 17 
- 4 25 200 85 1,345 5 5 30 55 830 65 695 15 18 
105 2.005 275 1,415 990 9,580 40 95 1.920 355 4,585 580 6,745 125 19 
80 1,760 260 1,165 890 7,400 30 . 80 1,675 305 3.245 510 5.670 100 20 
25 250 20 245 105 2.180 5 1S 245 50 1,340 70 1,080 25 21 
185 1,700 275 2,475 830 16.585 15 145 1,740 555 10,055 $70 8,810 175 22 
170 1,475 250 1,955 720 12,195 15 130 1,545 415 6,905 500 7,140 150 23 
20 220 30 520 100 4,385 - 15 200 150 3.155 70 1,665 25 24 
100 2,155 160 885 550 7,465 25 65 2.025 265 3.595 325 4,980 70 25 
95 1.935 125 660 475 5.610 20 65 1,830 200 2.475 280 4,010 50 26 
- 220 35 225 75 1,855 5 - 195 60 1,120 50 970 25 27 
60 1,405 170 380 810 4,830 25 35 1,225 260 1,065 670 4,350 65 28 
45 1,180 130 260 640 3,870 15 25 1,055 180 735 560 3,555 . 4 29 
10 215 40 120 170 960 10 10 175 75 330 [LE 800 25 30 
10 1,890 70 45 760 1,700 tS 15 1,775 230 50 570 1,765 95 31 
10 1,670 55 35 485 1,020 5 15 1,580 105 30 340 1,140 75 32 
- 220 1S 10 275 680 to - 195 125 15 230 625 15 33 
3.595 10,795 3,765 128.455 30,690 286.400 540 4,250 9,880 9.225 345,855 31,285 62,165 1,570 34 
3.085 9,300 2.700 71.260 25.220 184,655 385 3,640 8.550 6.010 215.360 25,460 36,650 915 35 
510 1,495 1.070 57,195 5.475 101,750 160 610 1,335 3.210 130.495 5.820 25,515 660 3% 
20 5 65 4,565 630 * 6.365 20 10 5 110 9,935 830 745 25 37 
15 5 ss 2.945 SIS 5.120 15 5 = 85 7,355 695 505 15 38 
5 : 10 1,620 115 1,250 5 5 5 25 2.575 130 245 15 3 
125 55 155 11,255 1,330 14,505 15 100 35 270 20,130 1.445 2.410 50 40 
90 40 100 7,390 1,010 8.630 5 70 15 165 14,240 1.045 1,705 20 41 
35 15 55 3,870 325 2.875 5 30 20 100 5.890 405 710 25 42 
65 380 135 2.985 1,215 2,860 40 80 390 250 4,705 1,320 905 30 43 
60 345 LE) 2.080 920 2.240 30 60 350 195 3.515 955 680 25 44 
5 35 20 910 295 620 10 10 40 55 1,190 360 . 220 - 45 
100 25 45 610 850 2.035 15 90 20 120 1.460 855 1,110 20 46 
85 15 40 430 710 1,545 15 75 5 95 1,005 710 915 15 47 
20 $ 10 185 140 495 - 15 10 25 460 140 195 5 48 
380 125 180 1.375 1,525 6,010 30 310 100 510 4,130 2.300 2,195 70 49 
285 85 135 980 1,165 4,290 15 250 65 400 2,810 1,765 1,635 30 50 
85 40 45 395 360 1,720 20 60 35 110 1,320 540 565 35 51 
195 335 605 38.485 3,365 90,340 95 195 250 1,770 115,290 3.110 12,490 315 52 
155 245 345 19,425 2,695 55,315 65 135 185 785 69,790 2.340 4,900 110 53 
40 85 260 19,060 670 35,025 30 60 65 985 45.500 765 7,590 210 54 
235 180 140 1,920 1,860 6,305 25 330 150 315 4,585 2,515 2,720 60 55 
215 145 105 1,340 1,555 4,920 20 305 125 260 3.290 2,150 2,120 45 56 
20 30 40 585 310 1,385 5 30 25 50 1.290 365 595 15 57 
415 810 275 5,630 3.045 13.195 70 505 720 780 14,320 3.240 3.765 100 58 
355 725 230 3.495 2.650 9.250 55 420 630 650 9.320 2.755 2.905 - 75 59 
60 85 40 2.130 395 3.946 15 85 95 125 5.000 485 855 25 60 
175 345 60 1,875 445 2.900 - 145 265 15 4,060 345 865 5 61 
145 260 25 1.250 300 1.825 - 115 200 250 2.755 180 StS 5 62 


30 85 35 625 140 1,070 - 30 65 70 1,305 165 350 - 63 
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TABLE 55. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR CENSUS DIVISIONS, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR 
CENSUS DIVISION COKE 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


HUILE OU 


aa - - ELECTRICITY 
DIVISION DE RECENSEMENT CHARBON 


OU COKE ELECTRICITE 


1 DIVISION NO. 10 19.110 2.630 390 4.130 9,670 2.155 55 75 

2 OWNED -— POSSEDE 15,300 2,350 350 3.610 6.980 1,940 15 50 

3 RENTED — LOUE 3.815 285 45 51S 2.690 215 40 30 

4 DIVISION NO. 11 160,135 2.070 700 7,055 143.490 2,580 2,850 1,390 

5 OWNED - POSSE) 92,190 1.770 530 4,350 83.050 1,975 385 130 

6 RENTED — LOUE 67,945 295 175 2.705 60,440 605 2,465 1,260 

7 DIVISION NO. 12 12.890 550 1,710 3,575 6,295 655 75 30 

8 OWNED ~— POSSEDE 18.860 485 1,520 2.990 3.260 565 25 20 

9 RENTED — LOUE 4,035 65 190 590 3,035 95 55 5 

10 DIVISION NO. 13 12,235 1,690 820 3,265 4,730 1,635 20 70 
i OWNED — POSSEDE 10.080 1,560 710 2.885 3.415 1,460 10 40 
12 RENTED — LOUE 2,150 125 110 380 1,320 170 15 30 
13 DIVISION NO. 14 5,865 : 310 445 1,130 3,230 700 10 45 
14 OWNED - POSSEDE 4,180 260 360 910 2.015 610 - 25 
15 RENTED — LOUE 1,690 40 85 215 1.220 90 10 20 
16 DIVISION NO. 15 23.615 340 2.810 8.285 10,175 1.795 105 100 
17 OWNED - POSSEDE 17.375 325 2,455 6.945 6.250 1,335 15 45 
18 RENTED — LOUE. 6.240 20 360 1,335 3,925 460 90 55 

BRITISH COLUMBIA 

19 COLOMBIE-BRITANNIQUE.. 667,325 3.660 24,555 313,600 261,100 11,350 49,450 3.605 
20 OWNED -— POSSEDE 422,505 2.300 17,700 200,940 171,290 7,535 22,155 590 
21 RENTED — LOUE 244,820 1,360 6,855 112,660 89,810 3,820 27,295 3,020 
22 ALBERNI - CLAYOQUOT. 8,655 - 325 7,205 50 235 805 25 
23 OWNED — POSSEDE 6,090 - 255 5.245 20 130 435 5 
24 RENTED — LOUE 2,560 - 65 1,965 35 105 370 20 
25 BULKLEY - NECHAKO.... 6,700 10S 1,570 2.805 675 395 1,125 30 
26 OWNED -— POSSEDE 4,745 85 1,240 2.050 355 265 730 15 
27 RENTED — LOUE 1,950 15 330 750 320 130 390 20 
28 CAPITAL 69,445 470 1,295 57,385 1,260 475 8.400 160 
29 OWNED — POSSEDE 42,900 320 850 37.685 540 350 3,115 40 
30 RENTED — LOUE 26,545 150 440 19,700 720 125 5.285 120 
31 CARIBOO.. 10,435 10 2,435 4,195 2.360 580 810 4 
32 OWNED 6.970 10 1,865 3,080 1,265 345 405 10 
33 RENTED -— LOUE. 3.465 5 575 1.120 1,100 230 410 30 
34 CENTRAL FRASER VALLEY ... 16,600 65 540 6,485 8,305 480 690 40 
35 OWNED — POSSEDE. 12,570 50 375 5.020 6.280 365 465 15 
36 RENTED — LOUE 4,035 10 165 1,465 2.030 5 225 25 
37 CENTRAL KOOTENAY.. 13,585 395 1,470 5,360 4,070 535 1,695 $5 
38 OWNED — POSSEDE. 10.235 310 1,115 4255 2.825 415 1,280 25 
39 RENTED — LOUE 3.350 85 355 1.105 1,245 120 4to 30 
40 CENTRAL OKANAGAN ... 15,295 35 945 4,495 6.395 320 3,050 55 
41 OWNED — POSSEDE. 10.805 15 590 3,525 4,555 265 1,835 20 
42 RENTED — LOUE 4.495 $5 355 970 1,845 55 1.220 30 
43 COLUMBIA - SHUSWAP... 8.575 145 880 5,135 1.005 595 780 35 
44 OWNED — POSSEDE. 6,205 105 690 3.885 615 370 525 20 
45 RENTED —- LOUE.. 2.375 35 190 1,245 390 230 260 10 
46 COMOX - STRATHCONA. 13,350 55 635 10,300 130 615 1,590 30 
47 OWNED — POSSEDE. 9,140 45 490 7,390 35 385 795 5 
48 RENTED — LOUE 4,210 10 145 2,910 95 235 785 25 
49 COWICHAN VALLEY .... 11,295 35 640 9,310 40 290 950 25 
50 OWNED — POSSEDE. 8,495 20 500 7,125 25 215 595 15 
51 RENTED — LOUE... 2.795 10 145 2.180 15 75 360 10 
52 DEWDNEY - ALOUETTE.... 11.955 70 455 5.060 5.495 290 560 25 
53 OWNED - POSSEDE, 8.990 50 320 3,870 4,190 220 320 5 
54 RENTED - LOUE 2.965 15 130 1,190 1,305 70 235 20 
55 EAST KOOTENAY 11.310 330 655 4.110 5.095 720 350 45 
56 OWNED — POSSEDE. 8.265 . 245 430 3.265 3.630 510 180 10 
57 RENTED — LOUE 3,045 80 225 855 1.470 210 175 30 
58 FRASER - CHEAM 12.950 55 420 4,625 6,895 395 535 15 
59 OWNED — POSSEDE. 9,060 35 320 3,130 5,000 275 295 5 
60 RENTED — LOUE 3.890 25 105 1.495 1.895 115 240 10 
61 FRASER - FORT GEORGE... 16,660 15 1,315 6,600 6.360 565 1,705 100 
62 OWNED ~ POSSEDE. 10,500 15 870 4,855 3,675 315 750 10 
6,165 - 440 1,745 2.690 245 950 90 


63 RENTED — LOUE 
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TABLEAU 55. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION. PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, DIVISIONS DE RECENSEMENT, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


COAL OR OIL OR OTHER COAL OR OIL OR OTHER 


COKE LIQUID FUEL COKE LIQUID FUEL 
- - ELECTRICITY] OTHER - - ELECTRICITY) OTHER 
CHARBON HUILE OU - = CHARBON HUILE OU - - 
OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE| AUTRE | OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE} AUTRE 


COMBUSTIBLES 
LIQUIDES 


COMBUSTIBLES 


CANALISE | EN BOUTEILLE LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


685 1,060 440 3,790 1,995 11,120 30 900 895 885 9,120 3,005 4,215 90 1 
650 960 375 2.680 1,735 8.860 25 820 825 765 6.625 2,720 3.470 85 2 
35 95 60 1,105 255 2.260 5 85 70 130 2.495 285 745 10 3 
490 1,030 750 47,495 4,295 105,975 95 700 865 2.080 135.815 3,790 16,440 450 4 
415 845 440 24,155 3,505 62,785 ss 590 735 915 80.620 2.985 6.185 165 5 
75 185 310 23.345 795 43.195 45 H10 135 1,165 55.190 805 10,255 275 6 
135 2.170 255 2.010 1,425 6.875 25 170 2.125 465 5.365 1,140 3.555 65 7 
100 1,925 195 950 1,160 4.510 25 155 1.880 375 3.010 965 2.420 50 8 
35 245 60 1.060 270 2.365 - 10 250 90 2.355 180 1,130 15 9 
430 1,255 245 1.830 2,110 ° 6.340 25 540 1,215 635 4,420 2.580 2.740 105 10 
395 1.080 200 1,280 1,855 5.250 20 490 1.085 580 3.185 2.290 2.360 95 11 
30 175 45 555 255 1.090 5 50 130 55 1,235 285 380 10 12 
80 465 90 1.345 1,350 2.520 15 t00 465 155 3.035 955 1,150 20 13 
55 385 75 805 1,125 1,730 10 75 375 90 1.935 785 905 5 14 
25 80 1s 545 225 790 $ 25 85 60 1,095 170 240 5 15 
80 2,555 335 3.285 5.255 12.055 45 90 2.380 760 9,490 3.860 - 6,860 175 16 
70 2.240 260 2.065 4,325 8.385 35 80 2.075 600 5.905 3,120 5.425 165 17 
10 320 75 1.220 935 3.675 5 10 305 155 3,580 740 1.440 15 18 
1,525 13,265 26.800 89,360 34,555 501,350 470 1,160 #1595 77,855 226.545 15.375 332,935 1.860 19 
1,190 9,530 15,715 54.070 26,150 315,550 305 645 8,200 26,890 145,605 10,150 230,415 600 20 
340 3,730 11,080 35,295 8.410 185,805 165 515 3.395 50,970 80.940 5,225 102,515 1,260 21 
- 90 890 55 725 6.885 15 - 90 1.370 50 395 6,745 15 22 
- 70 485 25 570 4,940 5 - 65 640 20 275 5,090 5 23 
- 20 410 30 150 1,945 5 - 20 730 25 120 1.650 10 24 
25 925 10$ 130 1,540 3,960 5 25 805 245 560 690 4,360 10 25 
25 730 + 50 95 1.185 2.655 5 15 645 150 290 510 3,130 5 26 
5 200 60 35 350 1,300 5 10 160 90 270 180 1,230 10 27 
225 590 4.490 4,470 1,715 57,915 30 175 605 14,820 3.985 725 48,990 145 28 
170 395 2.895 1.650 1,325 36.445 15 85 420 5.235 1.950 515 34,645 50 29 
60 195 1,595 2,820 395 21,470 15 90 © 190 9,585 2.035 205 14,350 90 30 
10 1,270 215 1,005 2.475 5.430 35 - 1.240 390 1.880 1,035 5.850 45 31 
10 940 110 S15 1,795 3.580 25 - 925 250 1.045 660 4.060 30 32 
- 325 105 490 680 1.850 10 - 315 140 830 375 1,790 20 33 
45 405 950 2.205 . LUS 11.865 1S 25 265 1.130 6.670 435 8.060 25 34 
40 315 565 1,595 950 9.080 20 15 190 685 5.065 340 6.260 15 35 
5 90 380 610 165 2.780 - 10 75 440 1,600 90 1,805 10 36 
70 815 150 940 1,055 10,540 5 60 655 295 2,585 als 9.560 20 37 
50 600 80 545 820 8.135 : 40 470 180 1,750 315 7,475 $ 38° 
15 210 75 395 235 2.405 5 20 185 110 835 95 2.080 15 3 
30 455 105 820 860 13,025 15 10 355 285 5,045 330 9.245 30 40 
20 260 80 600 695 9,140 15 10 215 + 180 3,625 255 6,500 1S 41 
5 195 20 225 165 3.885 $ - 140 - 110 1,420 75 2.740 10 42 
30 525 125 380 1.770 5.730 15 35 400 575 885 720 5.945 15 43 
25 395 85 235 1,405 4.050 10 25 290 365 575 470 4,480 10 44 
5 135 40 145 360 1,685 $ 10 110 215 315 250 1,465 5 45 
50 335 1,395 185 1815 9,560 10 25 340 1.810 130 870 10,145 30 46 
45 255 830 65 1,340 6.595 5 25 255 980 30 565 7,270 20 47 
- 80 565 120 470 2.970 5 5 85 835 95 295 2.875 10 48 
60 255 1.590 55 1,125 8.180 25 20 300 1,770 45 520 8.605 40 49 
50 205 965 35 865 6,360 20 20 230 1.080 25 365 6.750 25 50 
15 50 625 20 260 1,820 5 - 75 690 15 155 1,850 15 51 
15 275 995 1,640 $35 8.495 - 5 240 1,060 4,165 300 6.170 10 52 
10 185 575 1.245 420 6.555 - 5 165 625 3.200 240 4,750 5 53 
- 90 420 400 1S 1.940 - 5 75 440 965 60 1,420 5 54 
155 550 225 1.285 1,590 7,495 10 130 445 420 $,205 845 4,240 25 55 
130 360 135 980 1.275 5.375 10 105 270 285 3,895 605 3,105 10 56 
25 190 90 305 315 2.115 - 25 180 130 1.310 240 1,135 20 57 
20 275 765 2.255 815 8.810 5 20 235 800 5.735 455 5,700 10 58 
15 195 415 1.565 615 6,250 5 5 165 400 4,125 340 4.015 5 59 
5 80 350 700 200 2,560 - 10 70 400 1.615 HS 1.680 - 60 
20 690 305 925 2.645 12.035 40 20 660 640 5.410 875 8,995 65 61 
10 435 190 520 1,995 7,330 15 20 410 - 325 3.225 465 6,025 25 62 


10 255 115 405 655 4,705 20 5 250 310 2.185 405 2.970 40 63 
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TABLE 55. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL. FOR CENSUS DIVISIONS, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR OIL OR OTHER! 
COKE LIQUID FUEL 


CENSUS DIVISION 


- - ELECTRICITY 
CHARBON HUILE OU 
OU COKE 


DIVISION DE RECENSEMENT _ 
ELECTRICITE 


1 GREATER VANCOUVER. 329,805 1,415 2.065 124,785 183,705 990 14,690 2,160 
2 OWNED — POSSEDE 191,345 640 1.205 66,595 148.655 520 3.550 170 
3 RENTED — LOUE 138.465 775 860 58.190 65,045 470 11,135 1,990 
4 KITIMAT - STIKINE.. _ 8,985 10 870 5.955 635 285 1.210 20 
5 OWNED - POSSED 5.700 5 690 3.880 340 165 610 10 
6 RENTED -— LOUE. 3.285 - 185 2.070 300 120 595 15 
7 KOOTENAY BOUNDARY 9,580 90 800 3.305 4,515 125 725 25 
8 OWNED - POSSEDE 7,180 70 585 2.740 3.140 80 540 20 
9 RENTED — LOUE 2,405 20 215 565 1,375 40 180 10 
10 MOUNT WADDINGTON . 2.615 5 190 1,775 265 95 280 5 
11 OWNED - POSSEDE 1.345 - 150 805 195 45 140 - 
12 RENTED - LOUE 1.275 - 40 970 70 45 140 5 
13 NANAIMO 15.265 95 550 12,440 735 415 1,005 25 
14 OWNED - POSSEDE 11.380 85 455 9.420 $20 315 580 10 
15 RENTED — LOUE 3.885 $5 100 3.020 210 105 420 15 
16 NORTH OKANAGAN.... 10.165 65 1,145 3.960 3.480 230 1,150 135 
17 OWNED —- POSSEDE 7.465 35 850 3.220 2.330 155 795 85 
18 RENTED — LOUE 2.700 30 295 745 1.145 75 365 50 
19 OCEAN FALLG............ . 1,080 = 130 705 5 5 10 235 
20 OWNED - PO 540 5 105 430 - 5 5 - 
21 RENTED — LOUE 540 - 25 270 : - - 240 
22 OKANAGAN - SIMILKAMEEN..., 13.525 65 1,070 4,565 4,540 275 2,950 50 
23 OWNED -— POSSEDE 10,060 50 750 3.640 3.355 210 2.030 25 
24 RENTED — LOUE 3.465 20 320 930 1,185 65 915 30 
25 PEACE RIVER - LIARD.... 11.050 65 1,220 2.220 6.320 795 395 35 
26 OWNED ~ POSSEDE 7.630 65 1.060 1.815 3.850 615 215 10 
27 RENTED — LOUE 3.420 - 165 405 2.470 185 . 175 25 
28 POWELL RIVER 5.380 5 305 4,230 40 (35 630 30 
29 OWNED - POSSEDE 3.910 - 215 3,225 15 95 345 5 
30 RENTED — LOUE 1,470 5 90 1,005 20 40 290 20 
31 SKEENA A 5.845 5: 175 4.325 360 230 740 10 
32 OWNED - POSSEDE 3.125 5 115 2.415 185 120 280 - 
33 RENTED — LOUE 2.720 5 55 1,905 175 105 465 10 
34 SQUAMISH - LILLOOET .. 3.465 5 430 2.230 135 345 295 20 
35 OWNED - POSSEDE 2.000 : 300 1.300 45 185 160 5 
36 RENTED -— LOUE. 1.470 5 135 930 90 160 130 15 
37 STIKINE 335 - 75 220 - 15 . - 25 
38 OWNED -— POSSEDE 220 - 60 150 - 10 - - 
39 RENTED - LOUE It - 15 70 5 5 . 20 
40 SUNSHINE COAST 3,320 5 285 2.210 20 140 660 10 
41 OWNED — POSSEDE 2.380 - 175 1,595 15 95 490 5 
42 RENTED — LOUE 945 - 105 615 5 40 170 - 
43 THOMPSON - NICOLA 20,090 45 1,660 7,595 8.215 780 1,660 135 
44 OWNED — POSSEDE 13.255 30 1.085 5.320 5,630 490 670 30 
45 RENTED ~ LOUE 6.840 AS 580 2.275 2.585 295 990 10S 
YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES 

46 YUKON ET TERRITOIRES DU NORD-OUES 12.685 10 1.620 10.095 215 260 200 290 
47 OWNED - POSSEDE 4.435 10 1.235 3.020 5 ~ Ho 35 25 
48 RENTED — LOUE 8.255 5 380 7.075 205 150 170 265 
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TABLEAU 55. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, DIVISIONS DE RECENSEMENT, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


COAL OR OIL OR OTHER COAL OR OIL OR OTHER 
COKE LIQUID FUEL COKE LIQUID FUEL 
- _ ELECTRICITY! OTHER - = ELECTRICITY! OTHER 
CHARBON HUILE OU - - CHARBON HUILE OU 
OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE] AUTRE | OU COKE AUTRES 
COMBUSTIBLES - - COMBUSTIBLES 
LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE LIQUIDES 


505 1,170 7 8.815 65.200 2.475 251,510 140 485 940 43,475 161,645 1,590 120,890 780 


365 850 4,870 39.530 1,765 143,880 90 190 610 10,975 101,565 835 77.020 140 
145 325 3.945 25.670 710 107,630 45 295 325 32.500 60,080 755 43.870 635 
15 455 315 128 1,465 6,595 10 5 380 680 495 590 6.765 65 
10 330 205 70 1,110 3.965 5 5 290 340 225 405 4,385 60 
to 125 105 35 350 2,630 - - 95 345 270 185 2,375 5 
50 350 50 560 350 8.205 10 15 250 125 1,580 120 7,480 10 
50 250 35 370 280 6.190 10 10 160 70 990 75 5,865 10 
- 100 20 195 70 2.015 - - 90 60 590 45 1.625 - 

- 70 485 40 760 1,250 5 - 65 610 265 415 1.260 5 
- 50 245 30 370 645 5 - 50 255 190 135 78 - 
- 15 245 10 385 610 - - 15 355 75 285 540 5 
55 265 1,740 435 1.030 11.720 15 40 275 2.875 590 445 11,020 20 
45 200 1.875 300 820 8,830 5 30 215 1,610 445 335 8,735 5 
10 65 565 135 205 2,890 10 10 60 1,260 150 115 2.280 15 
15 670 95 770 820 7,790 15 5 530 345 3.035 285 5.940 30 
10 sis 55 520 620 5.730 10 - 375 240 2,150 210 4,465 25 
5 155 40 250 195 2,060 5 10 150 100 890 75 1,475 5 
- 60 245 = 55 715 - 2 50 260 5 20 SIS 235 
- 50 145 5 35 310 - - 40 155 : 15 335 - 
- 15 100 - 20 410 - - 10 105 5 $ 180 235 
40 400 155 1,075 815 11,030 15 20 290 250 3.200 300 9,465 10 
35 270 105 785 620 8.230 5 10 175 150 2,405 220 7.085 5 
- 135 50 290 190 2,800 5 - 115 105 785 80 2,375 5 
10 695 95 2,515 2,005 5.725 5 15 720 115 5.600 1.020 3,535 45 
10 620 65 1.415 1.610 3.910 - 15 635 80 3.440 775 2,650 40 
- 80 30 1,100 390 1.815 5 - 85 40 2.155 240 890 10 
20 100 390 40 635 4,185 - - 110 540 35 195 4,495 5 
15 60 190 25 470 3,150 - - 60 285 15 135 3,410 5 
5 45 200 15 165 1,035 - - 50 255 20 60 1,080 5 
5 85 1,090 ts 545 3.990 5 5 105 1315 295 260 3.865 - 
5 55 605 60 335 2.065 - - 70 610 145 150 2,145 - 
- 30 490 60 210 1,930 7 - 35 700 150 11S 1,720 - 
5 255 180 60 665 2.300 - - 235 340 90 355 2.360 15 
- 180 75 30 390 1,320 5 - 160 130 1S 180 1,440 60 
- 75 105 35 280 975 - - 70 210 75 175 920 15 
. 60 15 - 215 40 - - 80 40 5 120 75 25 
- 45 $ 5 145 20 - - 55 10 - 90 55 10 
- 1S $ - 75 25 5 - 20 30 - 25 25 15 
5 180 540 25 345 2.225 10 - 170 495 15 165 2.465 15 
5 100 315 15 285 1,655 10 - 85 265 10 130 1,880 10 
- 75 225 5 55 $75 - - 85 230 - 35 585 5 
35 990 265 2.035 2.605 14,135 20 15 780 790 7.335 885 10,220 65 
30 630 155 1.240 2.035 9,160 10 5 505 340 5,170 530 6.685 15 
5 365 110 795 570 4,975 15 By) 275 450 2,165 360 3,535 50 
1S 1,430 2.055 145 1,765 7,250 20 1$ 1,355 2,980 230 1,065 6,885 15S 
5 1,090 260 30 1,055 1,980 1S 5 1,030 455 20 555 2.340 30 
10 340 1,795 [LE 710 5.275 5 10 325 2,520 215 510 4,545 125 
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TABLE 56. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR INCORPORATED CITIES AND TOWNS 
AND OTHER MUNICIPAL SUBDIVISIONS OF 10,000 POPULATION AND OVER, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 
PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR OIL OR OTHER 
COKE LIQUID FUEL 
CHARBON HUILE OU 


OU COKE 


LOCALITY 


_ ELECTRICITY OTHER 
LOCALITE 


ELECTRICITÉ AUTRE 


CITY OR TOWN 
CITE OU VILLE 


1 AJAX, T. - V.. ONT. 3.265 10 - 645 2,285 - 150 175 
2 OWNED -— POSSEDE 2.710 = - 460 2.105 - 150 - 
3 RENTED - LOUE 555 15 - 185 175 - 5 175 
4 ALMA, C. QUE 4,945 - 40 4,435 is 5 425 25 
5 OWNED — POSSEDE 2,655 - 30 2.530 10 5 80 5 
6 RENTED — LOUE 2,295 - 10 1,905 5 - 350 20 
7 ANJOU, T. - V., QUE 9,405 - 15 6,245 1,765 30 1,330 15 
8 OWNED — POSSEDE 3,055 - 10 2.490 190 5 350 - 
9 RENTED — LOUE, 6.345 - - 3.750 1,575 25 975 | 20 
10 ARVIDA, C. QUE... 4.195 5 15 3.780 10 45 345 - 
li OWNED — POSSE 2.865 10 5 2,690 - - 150 5 
12 RENTED — LOUE... 1,335 - 5 1,085 10 40 190 - 
13 AURORA, T. - V., ONT... 3,610 15 10 1.470 1,890 10 215 5 
14 OWNED — POSSEDE 2,840 10 5 1,020 1,700 5 105 - 
15 RENTED ~ LOUE 770 - 5 450 190 5 110 10 
16 BAIE-COMEAU, T. - V.. QUE... 2.965 - 5 2.795 1S - 150 5 
17 OWNED — POSSEDE 1,615 - - 1,545 10 - 60 - 
18 RENTED — LOUE 1,350 - - 1,250 5 - 90 5 
19 BARRIE, C. ONT 8.335 25 20 5.135 2.345 30 770 15 
20 OWNED -— POSSEDE 5.275 15 5 3,280 1,510 25 435 - 
21 RENTED - LOUE 3,065 10 1S 1,855 840 5 330 10 
22 BATHURST, C., N.B. - N.-B... 3,890 - 150 3.465 10 15 235 5 
23 OWNED — POSSEDE En 2,285 = 110 2.095 5 10 65 - 
24 RENTED — LOUE nine 1,600 5 40 1.370 10 10 175 5 
25 BEACONSFIELD, C., QUE.. 4,625 - 10 4,495 5 15 90 10 
26 OWNED -— POSSEDE 4,215 - 10 4,120 5 5 80 - 
27 RENTED — LOUE... 410 - - 380 - 10 10 15 
} 

28 BEAUPORT, C. QUE 3,515 - 45 3.185 - : 275 5 
29 OWNED — POSSEDE 2,055 - 35 1,910 - s 105 - 
30 RENTED — LOUE 1,465 - 10 1,280 - - 170 5 
31 BELLEVILLE, C., ONT. .... 10,625 75 55 6,140 3.240 45 1,040 25 
32 OWNED — POSSEDE 6.315 45 20 4.050 1,950 25 230 5 
33 RENTED — LOUE.... 4,305 30 30 2.090 1.290 25 810 25 
34 BELOËEIL, T. - V., QUE... 3.095 - 20 2.845 5 35 185 - 
35 OWNED — POSSEDE 2.145 - 20 2.075 5 15 25 - 
36 RENTED - LOUE... 955 - 5 770 - 20 160 5 
37 BOUCHERVILLE, T. - V., QUE. 4.810 5 1S 3.645 570 50 530 10 
38 OWNED — POSSEDE 3.610 : to 3.035 410 25 140 - 
3 RENTED -— LOUE... 1,200 5 5 615 160 30 390 5 
40 BRAMPTON, T.:- V., ONT.. 11,270 40 15 3.785 6.905 10 470 50 
al OWNED — POSSEDE 7,020 25 . oe 2,160 4,750 - 75 5 
42 RENTED — LOUE. 4,255 15 15 1,620 2.155 5 395 45 
43 BRANDON, C. MAN. 9,425 295 10 1.030 7,600 10 390 95 
44 OWNED - POSSED 6,100 195 S 655 5.090 10 150 - 
45 RENTED - LOUE 3.325 105 5 380 2.505 - 235 90 
46 BRANTFORD, C. ONT.... 19,415 80 25 8.575 9,720 25 950 45 
47 OWNED — POSSEDE 12,940 50 20 6.060 6.555 5 235 5 
48 RENTED — LOUE... 


6.475 25 - 2.520 3.160 5 715 35 


56 2 


TABLEAU 56. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, CITES ET VILLES CONSTITUEES, 
ET AUTRES SUBDIVISIONS MUNICIPALES DE 10.000 HABITANTS ET PLUS, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


COAL OR 
COKE 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


COAL OR 
COKE 


ELECTRICITY: OTHER ELECTRICITY) OTHER 


CHARBON HUILE OU CHARBON HUILE OU 


OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE) AUTRE | OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE| AUTRE 
COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES 


LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE LIQUIDES CANALISE } EN BOUTEILLE 


5 - 20 675 5 2.570 - 5 - 75 2.140 5 910 130 
- 10 640 5 2,055 - : - 30 2.005 5 675 - 
- - 5 35 SIS - 10 - 45 135 - 235 130 
10 20 25 10 55 4.835 5 - 10 865 5 - 4,035 20 
5 20 10 5 30 2.580 - - 10 530 - - 2,105 5 
- 10 - 25 2.255 - - 5 340 10 - 1,930 10 
25 10 70 35 40 9.225 - - 5 1,010 1,515 55 6.810 5 
10 15 30 5 20 2.975 - - $ 320 175 5 2,550 5 
15 - 40 30 15 6.250 - - - 690 1,345 45 4,260 5 
5 - 25 5 50 4.110 - 5 5 935 - 55 3.195 10 
- - 25 5 2.830 - 5 665 - 5 2.185 5 
5 - - - 45 1,280 - - 5 270 - 50 1,010 - 
- 5 20 425 30 3.135 - - 5 90 1,670 5 1,835 - 
- 5 10 405 25 2,400 - - 5 35 1.510 $ 1,280 - 
- 10 20 5 735 - - 50 160 - 555 - 
- - 15 10 5 2.935 - - - 1,565 10 - 1,390 - 
- - 10 - - 1,605 - - - 905 5 - 705 - 
- - 10 5 5 1,330 - - - 660 - - 690 - 
35 10 25 380 140 7,750 5 - 5 350 1,735 40 6,200 5 
IS 10 10 300 115 4,825 : - 5 75 1,150 20 4,015 
20 - 15 80 25 2.925 5 5 5 275 590 15 2.185 - 
10 145 370 50 230 3.080 10 - 125 1.610 50 275 1,820 - 
5 110 260 35 160 1,705 5 - 110 1.010 35 190 940 5 
5 35 105 15 75 1.375 - - 20 600 15 85 880 
5 10 15 - 55 4,530 : - 10 1.300 5 20 3,295 - 
10 5 15 - 50 4,130 - 38 - 10 1.205 5 10 2.985 - 
5 - - - 5 400 - - - 95 - 5 310 - 
- 60 80 5 15 3.355 - 30 870 - 15 2,590 10 
5 55 35 - 10 1.955 - - 20 530 - 10 1,485 10 
10 50 5 - 1,405- 5 - 5 345 - 5 1,110 - 
30 25 30 395 380 9,760 5 30 25 285 1,975 85 8,180 45 
25 10 20 “245 220 5.800 - 5 10 140 1,260 60 4,815 20 
5 10 10 150 165 3.960 5 25 15 145 710 30 3,370 20 
- 15 40 105 2,935 - - 10 960 - 75 2.050 - 
- 15 15 - 60 2.055 - - 10 810 - 30 1,285 - 
- - 20 + 50 880 5 - - 150 - 40 765 - 
5 15 10 80 80 4,625 - - 5 690 535 30 3,540 5 
5 10 5 30 50 3.510 - - 5 625 390 10 2,575 - 
5 5 5 45 30 LIIS - - 60 140 25 965 5 
20 5 45 935 60 10,215 - 10 15 500 4.970 30 5.745 10 
20 : 10 760 25 6.210 - - 5 65 3.200 t0 3,735 - 
5 5 30 180 30 4.000 - 5 5 430 1,770 20 2,015 5 
25 45 15 415 105 8.820 - 20 25 70 6.090 35 3,165 25 
25 45 5 345 85 5.580 5 15 20 15 4,310 15 1,715 5 
- - 10 70 15 3,235 - 5 - 55 1,780 25 1,445 15 
20 15 50 5.040 80 14.205 5 15 - 600 9,480 70 9.230 25 
20 5 20 3.295 55 9.535 5 5 - 135 6.485* 40 6,270 5 
- 5 30 1.740 25 4,670 - 5 - 465 2,995 25 2,960 25 


NO 
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TABLE 56. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL. FOR INCORPORATED CITIES AND TOWNS 
AND OTHER MUNICIPAL SUBDIVISIONS OF 10,000: POPULATION AND OVER, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR OIL OR OTHER} 
COKE LIQUID FUEL 


LOCALITY 


= _ ELECTRICITY 
CHARBON HUILE OU 


LOCALITE 
OU COKE 


ELECTRICITE AUTRE 


~ CITY OR TOWN 
CITE OU VILLE 


1 BROCKVILLE, C., ONT. 6.275 45 15 3.485 1,975 30 725 5 
2 OWNED - POSSEDE - 3.655 20 = 2,265 1,065 25 280 - 
3 RENTED — LOUE... 2.620 25 10 1,220 910 10 440 10 
4 BROSSARD, T: - V.. QUE . 6.040 5 - 3.175 2.025 70 765 5 
5 OWNED - POSSEDE . 4,535 5 : 2.545 1,730 50 205 - 
6 RENTED — LOUE 1,510 - - 635 295 25 560 5 
7 BURLINGTON, T. - V.. ONT. 23,800 85 20 11,510 11.020 30 1.080 60 
8 OWNED —- POSSEDE 16,350 50 - 15 8.760 7,160 , 20 345 - 
9 RENTED — LOUE 7,450 30 5 2.750 3.855 15 740 55 
10 CALGARY, C. ALTA. - ALB. = 121,100 55 _ 85 2.790 114,545 360 2.375 900 
11 OWNED - POSSEDE. = 68.840 20 40 1,040 67,285 175 265 25 
12 RENTED - LOUE..... 52,260 35 45 1.750 47,260 190 2,105 880 
13 CAMPBELLTON, C. N.B. - N 2.430 10 60 2.295 15 10 35 - 
14 OWNED — POSSEDE 1.345 5 40 1,285 5 - 5 - 
15 RENTED — LOUE 1.085 5 20 1.005 10 10 35 5 
16 CAP-DE-LA-MADELEINE. C. QUE... 7,830 15 30 7,245 - 40 475 25 
17 OWNED -— POSSEDE 4,195 10 15 4.020 - 5 140 : 
18 RENTED — LOUE 3.635 - 1S 3,225 - 30 330 25 
19 CHAMBLY. C. QUE.. … 2.820 - 15 2.500 15 20 265 5 
20 OWNED — POSSED . 1,940 - 5 1.840 : S 85 : 
21 RENTED -— LOUE 880 - - 665 15 15 180 5 
22 CHARLESBOURG, C.. QUE 8.360 - 20 7,035 - - 1.275 30 
23 OWNED - POSSEDE 5.020 - 15 4.715 - - 285 5 
24 RENTED — LOUE 3.345 - 5 2.320 - - 995 25 
25 CHARLOTTETOWN. C. P.E.I 5.070 65 20 4,865 15 5 90 10 
26 OWNED - POSSEDE 2.315 25 5 2.245 5 - 35 - 
27 RENTED -— LOUE. 2.750 40 10 2.615 10 - 60 10 
28 CHATEAUGUAY, T. - V. QUE . 3.905 - 10 3.560 5 45 & 280 - 
29 OWNED — POSSEDE 2.955 - 10 2.825 10 35 80 5 
30 RENTED - LOUE.... 950 - - 730 - 15 200 - 
31 CHATEAUGUAY-CENTRE, T. - V. QUE. 4.275 - 15 4,090 - 20 150 - 
32 OWNED - POSSEDE 3.465 - 10 3,380 - 1S 60 - 
33 RENTED — LOUE... 810 - 5 710 - 5 90 - 
34 CHATHAM, C. ONT.... 10,505 15 15 310 9.865 10 235 45 
35 OWNED - POSSEDE 6.775 15 10 : 130 6,495 10 120 - 
36 RENTED - LOUE. 3.730 - 5 185 3.375 5 {20 45 
37 CHICOUTIMI. C. QUE... 7,960 10 80 6.770 55 15 1,000 35 
38 OWNED — POSSEDE 3.805 - 35 3.565 5 - 195 10 
39 RENTED — LOUE... 4155 5 45 * 3,205 50 10 800 25 
40 CHICOUTIMI-NORD, C.. QUE. 2.870 - 5 2,525 10 5 325 5 
41 OWNED - POSSEDE.. 1.955 - 10 1.845 5 - 100 - 
42 RENTED — LOUE 920 - - 685 By} - 220 5 
43 COBOURG. T. - V.. ONT. 3.355 15 20 2.015 1.015 : 5 280 10 
44 OWNED — POSSEDE 1,880 5 5 1.180 635 - 55 - 
45 RENTED - LOUE. 1.475 5 20 835 375 - 220 15 
46 CORNER BROOK, C.. NFLD. - T.-N 5.590 30 50 5.215 : = - 290 5 
47 OWNED - POSSEDE 4.080 25 50 3.845 5 - 155 5 
48 RENTED - LOUE... 1.510 - . 4 1,370 : - 135 5 
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TABLEAU 56. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D‘OCCUPATION, PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, CITES ET VILLES CONSTITUEES, 
ET AUTRES SUBDIVISIONS MUNICIPALES DE 10,000 HABITANTS ET. PLUS, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 
PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


COAL OR 
COKE 


ELECTRICITY); OTHER ELECTRICITY! OTHER 


CHARBON HUILE OU HUILE OU 


OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE] AUTRE AUTRES PIPED BOTTLED ELECTRICITE) AUTRE 
COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES 


LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


30 5 20 770 205 5.245 - 5 10 150 1,200 | 30 4,885 5 


30 - 15 440 135 7 3,045 - 5 - 5S 655 20 2,915 - 
- 5 10 335 75 2.200 - - 5 90 540 10 1,970 - 
15 - 15 85 145 5.780 - - - 615 1,880 80 3,465 - 
10 - 15 80 LE) 4315 - - - 490 1,615 70 2,360 - 
5 - - 10 25 1,470 - - - 120 265 15 1,105 - 
35 10 50 1,820 145 21,730 - 15 5 1.075 10.610 . 80 11,995 15 
20 5 20 950 110 15.240 - 5 - 345 7.040 60 8,905 - 
15 - 30 875 40 6,490 - 15 - 735 3.575 25 3,090 15 
45 35 310 35.525 1,315 83,840 30 55 20 1,110 109.055 490 10.155 210 
30 15 115 17,315 1,040 $0,310 15 15 10 250 65.190 260 3.090 30 
20 15 195 18.215 275 33,530 15 40 10 865 43.860 230 7,070 185 
- 75 275 35 125 1,925 - 5 40 1.720 60 110 490 - 
- 45 195 20 100 990 - 5 20 1,010 40 60 195 5 
- 30 80 10 25 935 - - 10 710 20 45 295 - 
20 20 170 15 265 7,330 5 5 20 980 10 90 6,720 5 
10 15 70 5 125 3,965 - 5 15 645 - 60 3,475 a 
5 5 100 10 145 3.365 5 5 10 335 10 35 3,245 5 
5 10 30 15 90 2.670 - - - 390 5 25 2.400 5 
5 5 20 S - 50 1,860 - - - 316 - 10 1,615 - 
- 5 15 10 4 815 - - - 80 - 15 785 - 
5 20 90 10 40 8.205 - - 20 2.330 5 10 5.980 20 
- tS 30 - 25 4,945 - 7 10 1,565 - 10 3,430 5 
5 - 55 10 15 3.260 - = 5 765 - 5 2,550 1S 
40 10 1,405 120 220 3.270 - 35 - 3.835 55 85 1.045 10 
25 S 645 65 145 1.430 - 25 - 1,720 35 30 505 5 
15 5 755 50 70 1,845 - 15 - 2,120 20 50 540 5 
5 10 20 1S 110 3,735 - - 5 665 15 50 3.160 - 
- 10 5 15 65 2,855 - - 5 560 15 40 2,330 5 
5 - 10 5 45 880 - - - 105 - 15 825 - 
5 10 (5 5 90 4,140 5 - 5 1,030 5 30 3,195 10 
to 10 15 5 75 3.355 - - = 900 5 20 2.540 5 
- 5 5 - 15 785 5 - 5 130 - 5 660 10 
15 5 25 4,775 90 5.600 - - 5 55 8.545 20 1,865 20. 
10 - 15 3.015 30 3.710 - - 5 20 5,760 5 7. 985 - 
10 5 5 1,760 ss 1,895 - -° 5 35 2,780 t5 880 15 
20 30 70 - 45 7,790 5 - 20 1,860 : 5 6,035 30 
10 20 1S - "35 3.720 : - 10 1,160 5 5 2,620 5 
10 15 55 - 5 4,065 5 - 10 700 - - 3.415 30 
5 20 35 5 - 2.805 - -° - 790 - - 2.075 10 
- 15 20 5 - 1,910 - - - 580 - - 1,370 5 
5 10 15 . . 890 - - - 210 - - 1705 : - 
to 10 5 200 45 3.085 - - 5 50 690 10 2,600 ‘. - 
$ 5 5 150 20 1,695 - - 5 20 470 5 3,385 - 
5 10 - 50 20 1,390 - - 5 30 220 10 1215 - 
10 65 1.015 - ” 10 4,480 5 15 55 1,650 - 10 3.865 - 
10 65 780 - 1S 3,215 - 10 50 1.290 - 5 2,725 - 
- 5 240 - . 1,265 - 5 - 360 - 5 1,140 _ 
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TABLE 56. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR INCORPORATED CITIES AND TOWNS 
AND OTHER MUNICIPAL SUBDIVISIONS OF 10.000 POPULATION AND OVER, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 
PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR OIL OR OTHER 
LOCALITY | COKE LIQUID FUEL 


- - - ELECTRICITY OTHER 
LOCALITE CHARBON HUILE OU 


OU COKE AUTRES ELECTRICITE AUTRE 


CITY OR TOWN 
CITE OU VILLE 


1 CORNWALL, C. ONT. 13.025 5 40 9,380 2,850 110 590 50 
2 OWNED — POSSED 7,360 - 15 5,855 1,195 55 225 10 
3 RENTED — LOUE... 5,660 - 20 3,525 1,655 50 365 4 
4 COTE-ST-LUC, C. QUE 7,900 - 5 7,340 325 10 215 15 
5 OWNED -— POSSEDE 3.175 - 5 3.155 : : 15 - 
6 RENTED — LOUE 4,730 - - 4.190 325 10 200 10 
7 COWANSVILLE. T. - V. QUE.. 3.130 5 35 2.730 : 20 315 25 
8 OWNED -— POSSEDE 1,530 5 15 1,460 - 10 35 5 
9 RENTED — LOUE 1.600 - 20 1,270 - 15 280 20 
10 CRANBROOK, C. B.C. - C.-B. 3.280 5 70 940 2.150 65 40 10 
11 OWNED — POSSEDE 2.355 10 30 760 1,520 30 5 - 
12 RENTED ~ LOUE 925 - 35 175 630 35 35 . 10 
13 DARTMOUTH, C. N.S. - N.-E.. 16,980 120 20 16,020 50 60 635 70 
14 OWNED -— POSSEDE 7,980 1S : 7,840 15 30 80 - 
15 RENTED — LOUE. 8.995 110 15 8.180 40 35 555 65 
16 DAWSON CREEK. C., B.C. - C.-B 3.165 - 5 105 3,005 5 25 1S 
17 OWNED — POSSEDE 2,060 - : 70 1.970 5 10 5 
18 RENTED — LOUE 1,105 - 5 35 1,030 - 20 10 
19 DOLLARD-DES-ORMEAUx, T. - V.. QUE.. 6.375 - 5 2,305 3,665 5 395 - 
20 OWNED — POSSEDE... 4,880 . - 5 1,465 3,105 5 305 - 
21 RENTED ~ LOUE 1,490 - - 840 560 - 90 - 
22 DORVAL. C. QUE 6,480 10 5 5,920 160 20 360 5 
23 OWNED — POSSEDE 3,305 5 5 3.230 - 10 55 - 
24 RENTED — LOUE 3,180 - - 2.690 165 10 305 5 
25 DRUMMONDVILLE, C.. QUE 8.790 - 65 7,820 25 60 795 20 
26 OWNED — POSSEDE 3.460 - 25 3.255 - 10 170 - 
27 RENTED — LOUE 5.330 - 40 4,570 25 50 630 tS 
28 DUNDAS, T. - V.. ONT. 4.925 15 tS 2.270 2.445 - 160 5 
29 OWNED — POSSEDE 3,580 5 t5 1.655 1.820 - 75 - 
30 RENTED — LOUE.. 1,350 10 5 615 625 - 90 5 
31 EAST KILDONAN, C.. MAN 8.660 15 - 1.775 6.630 $ 195 40 
32 OWNED — POSSEDE 6.845 15 - 1.475 5.315 5 25 10 
33 RENTED - LOUE... 1,815 . - 300 1,310 5 170 35 
34 EDMONTON, C.. ALTA, - ALB. 130,920 130 70 2.880 123,295 505 2,755 1,280 
35 OWNED — POSSEDE 69,215 65 20 805 67.645 270 350 65 
36 RENTED — LOUE 61,700 65 50 2.080 $5,650 235 2,405 1,220 
37 EDMUNDSTON, C. N.B. - N.-B 3.070 5 HS 2.770 20 15 130 20 
38 OWNED — POSSEDE 1,755 - 50 1.645 5 $ 45 5 
39 RENTED — LOUE 1,315 - 70 1.120 15 10 85 15 
40 FORT ERIE, T. - V.. ONT.. 7,185 15 15 705 6,290 35 120 $ 
al OWNED — POSSEDE 5,480 15 10 $15 4,855 25 $5 - 
42 RENTED — LOUE 1,705 5 - 185 1,440 10 70 - 
43 FREDERICTON, C. N.B. - N.-B 7,290 5 120 6.705 10 15 425 10 
44 OWNED -— POSSEDE 3.700 5 75 3,565 : - 50 - 
45 RENTED - LOUE 3,590 5 50 3.140 10 10 370 10 
46 GALT, C,, ONT.... M 11.270 60 10 4,895 5.015 25 1,235 30 
47 OWNED - POS 6.515 45 10 3,360 2.705 5 380 10 
48 RENTED — LOUE, 4,755 15 5 1,530 2.315 15 850 25 
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TABLEAU 56. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION., PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, CITES ET VILLES CONSTITUEES, 


ET AUTRES SUBDIVISIONS MUNICIPALES DE 10.000 HABITANTS ET PLUS, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


COAL OR OIL OR OTHER COAL OR OIL OR OTHER 
COKE LIQUID FUEL ; COKE LIQUID FUEL 
_ - ELECTRICITY! OTHER - - ELECTRICITY! OTHER 
CHARBON HUILE OU - - CHARBON HUILE OU - - 
OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITÉ] AUTRE | OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE] AUTRE 
COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES 


LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


40 30 75 600 415 11,860 


5 15 15 535 1,560 60 10.820 20 1 

20 20 45 355 270 6.655 - 15 15 230 845 35 6,215 3 2 
20 10 30 245 150 5.205 - - 5 305 715 25 4,605 10 3 
- 5 80 220 25 7,570 - - - 4,335 355 25 3.165 20 4 

- 5 20 5 15 3,130 - - - 1,450 10 : 1,705 5 5 

- - 55 215 15 4,440 - - - 2.890 345 25 1,460 10 6 
20 40 20 5 50 2.995 - - 30 495 - 25 2,575 5 7 
15 30 5 - 30 1.450 - - 30 275 - 10 1,220 : 8 
5 10 15 5 25 1.540 - - 5 220 - 1S 1,355 5 9 
10 65 : 55 525 240 2.375 - 5 95 115 2.210 90 760 - 10 
10 40 30 370 180 1,725 - 5 45 90 1,610 50 555 - 11 
- 25 25 160 60 650 - - 45 25 600 40 205 5 12 
20 25 1,365 230 * 470 14,875 - 95 30 5.990 95 180 10,560 30 13 
10 25 730 70 305 6,845 - = 35 2.060 25 100 5,760 - 14 
10 - 635 160 : 165 8.025 - 95 - 3,930 70 75 4,800 30 15 
- 5 10 1.175 60 1,910 - - 5 10 2.765 10 365 10 16 
- - 10 685 5S 1.310 = - = 15 1,830 10 200 - 17 
- 5 - 495 5 600 5 - 5 - 930 - 160 S 18 
10 10 5 60 20 6.275 - - - 830 3,570 10 1,965 - 19 
10 10 - 50 15 4,795 - - - 455 3.015 10 1,395 - 20 
- - 5 5 5 1,485 - - - 370 555 - 565 . 21 
10 10 40 5 85 6.330 5 5 5 1,935 170 30 4,340 - 22 
5 - 20 : 65 3.200 - 5 : 670 - 20 2.615 . 23 
5 20 5 15 3.130 5 - 5 1,270 170 5 1,720 - 24 

20 60 160 15 135 8.405 - - 45 1,175 15 70 7,470 10 25 
10 20 55 5 55 3.310 - - 15 570 - 25 2.840 5 26 
15 35 105 5 75 5.090 - - 25 . 605 i0 45 4,630 10 27 
5 : . 910 - 4.005 - 5 5 Ho 2.020 5 2,785 5 28 
5 5 : 645 - 2.920 - 5 - 10 1.430 - 2,130 - 29 
- - - 260 - 1,085 - - - 95 596 5 650 - 30 
5 10 5 160 45 8.435 - - 5 55 . 5,080 20 3.490 - 31 
: 10 - 140 25 6.660 - - 5 20 4,130 10 2.675 - 32 
- - - 20 15 1.775 - - - 35 955 10 815 5 33 
55 50 380 40,795 1,230 88.365 45 55 25 1.265 116.685 665 11,935 290 34 
30 20 150 19.505 900 48,585 20 25 15 270 65,985 360 2,505 $$ 35 
20 30 225 21,285 330 39,775 25 30 20 995 50.695 300 9,425 235 36 
10 95 250 40 100 2,580 - - 65 1,085 55 50 1,800 10 37 
- 45 50 25 55 1,570 - - 30 610 40 20 1,050 - 38 
5 50 200 1S 40 1,010 - - 35 475 15 30 760 10 39 
- 5 20 4,115 35 3.010 - - 5 45 6,280 50 810 - 40 
- to 15 3,095 25 2,350 - - - 15 4,860 30 570 5 41 
- . 5 1,020 15 665 - - - 20 1.420 15 245 - 42 
5 120 640 50 205 6.265 10 - 100 4,150 45 110 2.880 S 43 
5 85 265 25 130 3,180 5 - 65 2.215 15 75 1,325 5 44 
- 30 375 20 75 3.085 5 - 30 1,930 35 : 40 1,555 - 45 
20 5 25 1,740 25 9.455 - - 10 | 235 4.120 . 45 6.850 - 46 
$ : 15 1,095 15 5.380 - - 5 50 2.300 20 4,140 - 47 


15 5 10 640 10 4,080 - - - 190 1,825 30 2,710 5 48 
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TABLE 56. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR INCORPORATED CITIES AND TOWNS 
AND OTHER MUNICIPAL SUBDIVISIONS OF 10,000 POPULATION AND: OVER, 1971 ‘ 


PRINCIPAL HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


OIL OR OTHER} 


COAL OR 


LOCALITY COKE LIQUID FUEL 

- - - ELECTRICITY OTHER 
LOCALITE CHARBON HUILE OU - ~ 
- OU COKE ELECTRICITÉ AUTRE 


CITY OR TOWN 
CITE OU VILLE 


3.480 - 760 2,350 - - 355 


1 GASPE, C. QUE........... 10 
2 OWNED — POSSEDE 2.840 - 680 1,960 - - 195 5 
3 RENTED - LOUE. 640 5 80 395 - - 160 5 
4 GATINEAU, T. - V. QUE. 5.265 - 15 3,520 1.175 20 520 20 
5 OWNED - POSSEDE. 3.410 - 10 2.495 735 : 160 - 
6 RENTED — LOUE 1,855 - 10 1.020 435 15 355 1S 
7 GEORGETOWN, T. - V., ONT 4,490 15 - 1,440 2.890 5 145 5 
8 OWNED - POSSEDE. 3,605 : - 1.095 2.440 5 65 : 
9 RENTED — LOUE 885 15 - 340 445 - 75 5 
10 GIFFARD, C. QUE... 3,500 - - 10 3.010 5 10 450 15 
‘11 OWNED -— POSSE 1,195 - 5 1.110 - 5 65 10 
12 RENTED — LOUE 2.310 - 5 1,900 5 5 390 5 
13 GLACE BAY. T. - V.. N.S. - N.-E.. 5,400 1,925 25 3,355 - 15 85 5 
14 OWNED -— POSSEDE. 4.420 1,495 20 2.815 - 10 70 - 
15 RENTED — LOUE 985 425 10 535 - 5 tS - 
16 GRANBY, C. QUE 9.520 - 80 8.515 20 40 815 50 
17 OWNED -— POSSEDE. 4,270 - 35 4,055 5 10 160 - 
18 RENTED — LOUE... 5.250 - 45 4,455 “10 30 660 50 
19 GRANDE PRAIRIE. C. ALTA. - ALB.. 3.505 - 5 145 3,290 10 40 20 
20 OWNED — POSSEDE. 2.180 - 5 105 2.060 5 5 - 
21 RENTED - LOUE 1.325 - . - 35 1,225 - 40 20 
22 GRAND'MERE. C. QUE... 4.440 5 55 4.180 5 15 135 35 
23 OWNED — POSSEDE. 2.335 - - 40 2,265 - “S$ 30 - 
24 RENTED - LOUE 2,105 10 20 1,920 5 10 105 40 
25 GREENFIELD PARK, T. - V.. QUE... 4,195 10 = 3.360 180 40 590 5 
26 OWNED - POSSEDE. 2.340 = 5 1.905 140 30 255 - 
27 RENTED - LOUE... 1,855 5 - 1.455 35 10 340 5 
28 GRIMSBY. T. - V.. ONT. 4.455 15 15 1.460 2.690 10 265 5 
29 OWNED — POSSEDE. 3.405 10 10 1.110 2.215 5 45 5 
30 RENTED — LOUE 1,055 10 - 355 475 - 215 - 
31 GUELPH, C., ONT. 17,560 90 20 7.800 8.175 25 1,400 45 
32 OWNED -— POSSEDE. 11,050 35 10 5.320 5.175 15 495 - 
33 RENTED — LOUE 6,510 55 5 2.480 3.005 10 910 45 
34 HALIFAX, C. N.S. - N.-E. 33.970 215 55 31,775 65 55 1,715 85 
35 ~OWNED - POSSEDE. 15.115 50 20 14,835 25 25 160 - 
36 RENTED — LOUE... 18,850 165 35 16.940 40 30 1,550 85 
37 HAMILTON, C., ONT..... 94,575 1,915 80 49,410 39,730 135 2,890 420 
38 OWNED — POSSEDE. 54,840 270 45 31,315 22,650 40 480 40 
39 RENTED ~ LOUE 39,735 1,645 35 18.090 17.080 95 2,415 380 
40 HAUTERIVE, T. - V.. QUE.. 2.975 - 5 2,670 5 5 285 5 
41 OWNED — POSSEDE. 1,765 - - 1,615 : - 145 5 
42 RENTED — LOUE 1.210 - - 1.060 5 - 140 5 
43 HULL. C.. QUE. ........... 17,505 15 * 20 12,150 2.660 60 2,505 105 
44 OWNED + POSSEDE. 6.975 10 15 5.750 895 10 290 10 
-45 RENTED — LOUE... 10.525 - - 10 6.400 1.760 45 2,215 95 
46 JOLIETTE. C., QUE......: 5.220 - 60 4,875 15 65 185 20 
47 OWNED — POSSEDE. 1,990 - 25 1.885 5 25 40 5 
48 RENTED — LOUE 


3.230 - 35 2.990 . 10 35 145 15 
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TABLEAU 56. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, CITES ET VILLES CONSTITUEES, 
ET AUTRES SUBDIVISIONS MUNICIPALES DE 10,000 HABITANTS ET PLUS, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


COAL OR OIL OR OTHER COAL OR OIL OR OTHER 
COKE LIQUID FUEL COKE LIQUID FUEL 
_ - ELECTRICITY} OTHER - - ELECTRICITY, OTHER 
CHARBON HUILE OU - _ CHARBON HUILE QU - _ 
OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE| AUTRE | OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE] AUTRE 
COMBUSTIBLES - - COMBUSTIBLES _ 
LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


20 925 295 25 145 2.070 - 5 665 370 50 30 2.325 35 1 
20 820 220 1S 130 1,635 - 5 575 265 45 30 1,895 25 2 
- 105 70 10 tS 435 - 5 90 110 5 - 430 10 3 
30 10 50 200 75 4.895 - - - 825 940 25 3.475 5 4 
25 5 40 155 45 3.145 - - - 665 685 5 2,045 - 5 
5 5 20 45 : 30 1,750 - - . 160 250 15 . 1,425 - 6 
- - 10 460 30 3,995 - 5 - $5 2.460 10 1,950 5 7 
- - 5 380 20 3.200 - - - 20 2.185 10 . 1385 - 8 
- - - 75 10 795 - 5 - 35 270 - 570 - 9 
15 : 55 10 15 3,405 - DU - 745 5 5 2.735 - 10 10 
- - 15 - 5 _ 4,170 - ts - 320 - 5 865 - 1 
20 - 35 5 10 2.240 - - . - 425 5 - - 1875 . 10 12 
1,800 10 1,110 90 290 2.100 5 1,880 10 2.075. 4 . 135 1,260 5 13 
1,405 5 975 80 270 1,690 5 1.490 10 1,760 35 125 - 995 5 14 
400 - 140 10 20 415 - 390 - 315 5 10 260 15 
10 25 160 50 195 9.080 - - 15 1.945 15 40 7,510 20- 16 
5 tS 45 a] 90 4.115 - 2 7 10 880 - 25 3,345 5 17 
5 10 120 45 110 4,965 - 5 5 1,035 10 25 4,165 10 18 
- - 15 750 95 2.650 - - - 30 | 3.070 10 395 . 5 - 19 
- - 10 als 80 1.675 - - . - 15 1,965 5 195 ot 20 
- . 5 335 10 975 - - - 10 1.105 5 200 5 21 
20 45 75 15 75 4.210 5 - ° 20 1.125 10 * 35. 3.205 4. 22 
15 35 40 : 50 2,200 - - tS : 770 - 10 - 1,530 10 23 
: 5 30 15 “25 2.015 5 5 : 360 10 15 1,675 35 24 
5 - 15 AS 70 4,085 - 10 : 710 170 30 3,265 ° = 25 
10 - 5 “ 60 2,265 : - - 275 145 30 1,895 - 26 . 
- - 10 15 10 1.820 5 10 - . 435 25 5 1,375 coe 27 
5 : 10 815 25 3,600 - 10 10 40 2.560 10 1,825 5 28 
5 5 - 590 20 2.785 . - 10 10 20 2.075 10 1,275 a 29 
- - 10 225 5 820 - - - 20 485 e * 550 5 30 
35 5 60 2.445 85 14,920 5 5 5 505 6.320 30 10,665 20 31 
35 - 20 1,640 55 9,295 - - $ 95 4,050 15 - 6,880 - 32 
5 - 40 800 35 5.625 - - - 415 2.275 15 3,785 20 33 
95 65° 4.035 305 670 28.800 - 145 35 14,765 220 260 ‘+ 18,435 110 34 
40 40 1,605 100 435 12,890 = 30 20 . 5,540 55 135 … 9.315 20 35 
55 20 -2,425 205 230 15.910 5 120 10 9.225 165 120 0 90 36 
145 25 365 21,095 385 72,555 15 735 25 5.200 47.145 370 40,945 "150 37 
95 15 155 13,245 150  * 41,175 id 5 20 840 28,130 220 25,595 30 38 
50 10 205 7.845 235 31,385 5 725 10 4,360 19,015 155 15.355 - 120 39 
- - 20 10 125 2.815 - - - 1,185 5 20 \ 1.760 $ 40 
5 - 10 5 110 1,635 - - - 760 = 20 985 . - 41 
- - 10 - 15 1.185 - - - . 425 5 - 780 . - 5 42 
45 30 150 470 210 16.600 - 5 20 1.555 1,535 85 14:225 - * 78 43 
15 30 65 240 75 6.550 - 5 15 645 575 30 5.695 15 44 
30 5 80 230 135 10,045 - - 5 910 965 55 + 8,525 60 45 
- 70 320 65 650 4,105 10 - 60 2.515 25 235 2.370 20 46 
- 25 70 5 165 1,725 5 : 25 1.170 - 65 -. 725 - 47 


- 50 250 60 490 2.380 5 - 30 1,335 25 170 1.650 20 48 
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TABLE 56. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR INCORPORATED CITIES AND TOWNS 


AND OTHER MUNICIPAL SUBDIVISIONS OF 10,000 POPULATION AND OVER, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR OIL OR OTHER 


LOCALITY COKE LIQUID FUEL 
- - - ELECTRICITY OTHER 
LOCALITE. CHARBON HUILE OU - > 
OU COKE AUTRES ELECTRICITE AUTRE 


CITY OR TOWN 
CITE OU VILLE 


JONQUIERE, C.. QUE. ..... 6,330 10 55 5,735 20 5 465 40 
OWNED — POSSEDE 3,160 = 35 2,980 15 5 125 5 
RENTED - LOUE 3.170 10 20 2.755 5 5 340 35 

KAMLOOPS, C.. B.C. - C.-B. 7,475 20 95 1,830 4,810 50 605 75 
OWNED - POSSEDE 4,245 1S 65 1,035 2.985 30 1S 10 
RENTED — LOUE 3.225 5 30 795 1,825 20 485 65 

KAPUSKASING, T. - V.. ONT.. 3,235 - 25 555 2.200 15 420 20 
OWNED -— POSSEDE 1,900 - 20 360 1,310 5 195 5 
RENTED — LOUE 1.340 - - 195 890 10 225 15 

KELOWNA, C., B.C. - C.-B... 6,420 - 120 1,160 4,195 15 895 30 
OWNED -— POSSEDE 4,105 - 95 780 2.795 10 415 10 
RENTED — LOUE. 2.315 - 25 380 1,400 - 480 25 

KENOGAMI, C. QUE. 2,510 - 30 2.280 10 10 180 - 
OWNED — POSSED 1,255 - 20 1,175 10 - 50 - 
RENTED — LOUE........ 1,255 - 10 1,105 - 10 130 - 

KENORA, T. - V., ONT.... 3.275 5 15 695 2.475 35 45 - 
OWNED — POSSEDE 2.190 5 5 475 1,660 20 20 - 
RENTED — LOUE 1,090 5 5 220 815 10 35 - 

KINGSTON, C.. ONT 18,540 125 5S 13.710 2,775 40 1,745 85 
OWNED - POSSEDE 7,935 60 10 6.295 1.195 15 355 5 
RENTED — LOUE 10,605 65 50 7.410 1,580 25 1,395 85 

KITCHENER, C. ONT. 33,515 190 45 20,680 10,360 25 2,030 180 
OWNED — POSSEDE 19,520 90 25 12,810 6.240 10 340 10 
RENTED — LOUE 13,990 105 25 7,870 4,125 10 1,695 165 

LACHINE, C.. QUE... nee 13,660 35 25 10,305 2.175 95 990 25 
OWNED ~ POSSEDE we 4,250 S 10 3.480 475 30 250 - 
RENTED — LOUE... nee 9.410 30 20 6,825 1,700 70 740 30 

LACHUTE, C.. QUE... 3,260 10 90 2,910 15 20 210 5 
OWNED — POSSED 1,700 5 60 1.565 = 10 65 - 
RENTED - LOUE... 1,560 10 35 1.345 15 5 145 5 

LAFLECHE. C. QUE..... 3.730 15 30 3.005 60 90 525 5 
OWNED — POSSEDE 2.165 15 10 1.925 20 50 150 - 
RENTED — LOUE 1,560 5) 20 1,085 40 45 375 - 

LASALLE, C. QUE....... 21,690 1S 30 16,925 1,925 60 2.675 60 
OWNED — POSSEDE 5,945 - 5 5.210 320 15 385 5 
RENTED — LOUE... 15.745 10 20 IIS 1.610 45 2.285 60 

LA TUQUE, T. - V.. QUE... 3.355 - 35 3.040 - 5 265 10 
OWNED — POSSEDE 1,750 - 15 1.640 - - 95 - 
RENTED — LOUE.... 1,605 . 25 1.400 - - 165 5 

LAUZON. C., QUE 3.255 20 40 2.665 - - sis 10 
OWNED - POSSEDE 1,845 10 : 30 1.655 - - 145 - 
RENTED — LOUE... 1,410 5 15 1,015 - - 370 5 

LAVAL, C., QUE 56,630 25 140 49,890 1,665 305 4.490 120 
OWNED - POSSEDE 36,015 20 100 33.665 540 125 1,535 30 
RENTED — LOUE. 20,615 - 4 16.230 1,125 175 2,950 90 

LEAMINGTON, T. - V.. ONT 3.225 10 - 455 2.590 10 160 - 
OWNED — POSSEDE 2,260 10 5 375 1,790 $ 75 - 
RENTED — LOUE... 965 : - - 75 795 5 85 - 
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TABLEAU 56. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION. PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, CITES ET VILLES CONSTITUEES, 


ET AUTRES SUBDIVISIONS MUNICIPALES DE 10.000 HABITANTS ET PLUS, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


COAL OR OIL OR OTHER COAL OR OIL OR OTHER 
COKE LIQUID FUEL COKE LIQUID FUEL 
- - ELECTRICITY] OTHER ~ _ ELECTRICITY! OTHER 
CHARBON HUILE OU - CHARBON HUILE OU - - 
OU COKE AUTRES ELECTRICITE| AUTRE | OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE] AUTRE 
COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES 


LIQUIDES LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


10 15 40 5 45 6.210 5 - - 2.010 25 30 4,225 35 1 
5 15 30 5 25 3.095 - - - 1.230 15 1S 1,885 15 2 
5 - 10 5 20 3.120 - - - 780 5 1S 2.345 1S 3 

10 65 55 1,065 270 6.005 5 5 40 365 4310 55 2.685 15 4 
- 50 40 650 220 3.290 - - 30 100 2.785 40 1.295 $ 5 
5 15 15 420 50 2.720 5 5 5 270 1,530 10 1,395 10 6 
5 5 10 130 20 3.075 - - 5 80 1.645 10 1,475 20 7 
5 - 10 100 15 * 1,770 - - 5 35 1,085 5 760 5 8 
- - S 30 - 1.305 - - - 45 560 5 75 20 9 

1S 75 45 570 70 5.650 - - 60 175 3.225 40 2,915 3 10 

10 55 35 410 $0 3,545 - - 45 90 2.145 25 1,800 . : 1 
5 20 10 160 15 2,105 - - 1S 85 1,080 10 1,120 $ 12 
- 10 40 10 1S 2,435 - - 5 655 - 15 1,820 10 13 
- 5 25 5 10 1,215 - : 5 395 : 3 845 5 14 
- 5 15 5 10 1,220 - - - 260 5 15 970 5 15 
5 20 - 195 40 3.015 - - + 30 1,660 15 1,570 - 16 
- 20 - 140 25 1,995 - - 5 20 1,420 10 1,040 - 17 
- 5 - 55 is 1.020 - - - 10 545 5 535 - 18 

40 15 60 1.055 145 17.215 10 35 5 1.890 1,885 90 14,600 40 19 

20 10 20 460 60 7,360 - 15 - 260 840 45 6,770 5 20 

20 5 40 595 90 9,855 5 25 - 1,635 1.045 45 7,835 30 21 

55 5 160 1,165 65 32.055 5 15 10 1.990 8.210 80 23,150 60 22 

35 - 85 725 35 18.635 - 10 10 315 4,905 40 14,230 to 23 

25 - 75 445 30 13.415 - 10 - 1.675 3,305 35 8,920 45 24 

20 15 65 1,570 100 11,890 - 5 20 2,355 1,790 65 9,400 20 25 
5 - 20 445 35 3.745 - - 10 460 455 20 3,305 - 26 

15 10 45 1.125 70 8.145 - 5 15 1,900 1,330 45 6,100 15 27 

10 120 50 75 235 2,770 5 5 35 295 10 75 2,845 - 28 
5 70 25 25 130 1.445 - 5 10 135 - 55 1,490 - 29 
- 50 25 50 105 1.325 $ - 25 155 - 20 1,360 - 30 

10 30 35 5 220 3.420 - 5 10 330 25 65 3,290 - 31 

15 25 15 10 170 1,945 - 10 10 190 10 35 1,910 - 32 
- 10 20 - 50 1,475 - - - 140 15 25 1,380 - 33 

65 - Ho 445 110 20.965 - 5 5 2.430 1.660 40 17,530 20 34 

30 - 4 95 45 5,740 - 5 5 485 290 10 5.145 5 35 

35 - 70 345 65 15,225 - 5 - 1,940 1,370 25 12,385 20 36 
- 40 55 5 70 3.180 5 - 20 635 - 35 2,655 5 37 
- 20 35 = 50 1.645 - - 10 420 - 30 1,280 5 38 
5 15 1S 5 20 1,535 - - 10 215 5 5 1,380 5 39 

1S 45 110 - 30 3.045 - 5 IS 360 10 15 2,830 15 40 

10 35 50 - 25 1,725 - - 10 215 - 10 1,600 - 41 
- 15 65 - $ “1,325 - 5 5 150 5 5 1,230 20 42 

70 110 475 145 890 54.920 25 20 70 8.805 1.480 375 45,820 55 43 

50 100 295 70 565 34.935 5 10 50 6.295 525 225 28,870 35 44 

15 15 185 70 320 19,980 25 0 20 2,515 955 150 “16,950 25 45 
5 - 5 1.335 30 1.855 - - - 10 2.310 25 870 5 46 
- - : 860 15 1,390 - -- - 10 1.620 15 615 - 47 


5 . 5 475 15 470 - - - - 695 10 265 - 48 
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TABLE 56. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR INCORPORATED CITIES AND TOWNS ‘ 
AND OTHER MUNICIPAL SUBDIVISIONS OF 10,000 POPULATION AND OVER, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 
PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR OIL OR OTHER 
LOCALITY COKE LIQUID FUEL 


_ - - ELECTRICITY OTHER 
LOCALITE : CHARBON HUILE OU - - 
OU COKE | : ELECTRICITÉ AUTRE 


CITY OR TOWN ‘ 
CITE OU VILLE 


1 LETHBRIDGE, C., ALTA. - ALB... 12,555 = 10 100 12,270 75 70 25 
2 OWNED — POSSEDE.. 8.475 5 5 55 8.360 40 10 $ 
3 RENTED — LOUE... 4,080 - 10 45 3.910 35 55 25 
4 LEVIS, C. QUE... we 4.310 15 10 . 3,515 5 1S 740 15 
5 OWNED -— POSSEDE.. 2.160 10 10 1,955 - $ 180 5 
6 RENTED — LOUE, 2.150 - 5 1,565 10 5 560 15 
7 LINCOLN, T. - V.. ONT.. 3,935 35 60 2,320 1,385 15 120 - 
8 OWNED — POSSEDE.. 2,925 25 25 1,760 1,025 15 70 - 
9 RENTED — LOUE... 1,010 5 30 565 360 - 45 - 
10 LINDSAY, T.- V.. ONT.. 3.935 50. 10 2.050 1.495 iS 310 5 
1h OWNED -— POSSEDE.. 2,575 35 5 L415 935 10 170 - 
12 RENTED - LOUE... 1.360 15 5 630 555 s 135 10 
13 LONDON. C. ONT. 69,150 165 80 17,370 47,530 165 3,295 545 
14 OWNED — POSSEDE.. 38,715 65 45 10,090 27,870 35 610 10 
15 RENTED — LOUE... 30,430 95 40 7,280 19,660 125 2.690 546 
16 LONGUEUIL, C., QUE 26,560 45 75 18,320 2.365 400 5,280 70 
17 OWNED -— POSSEDE.. 10,880 30 50 8.550 1,255 155 840 - 
18 RENTED - LOUE... 15.680 is 30 9.775 1,110 240 4,440 65 
19 LORETTEVILLE, C.. QUE.. 2,825 - 20 2.565 - - 245 - 
20 OWNED - POSSEDE 1,850 - 15 1,735 - - 95 - 
21 RENTED -— LOUE. 975 - 5 825 - - 145 - 
22 MAGOG, C. QUE... 3,705 5 60 3,450 10 50 135 - 
23 OWNED — POSSEDE.. 1,725 - 5 25 1,630 5 25 40 5 
24 RENTED — LOUE... 1,985 - 40 1,820 5 25 95 - 
25 MARKHAM, T. - V.. ON 9,565 55 35 6.015 2.705 - 30 715 5 
26 OWNED -— POSSEDE.. 7,495 45 20 4,820 2.135 30 450 - 
27 RENTED -— LOUE 2.070 15 20 1,195 570 5 265 B) 
28 MATANE, T. - V.. QUE.. 2,870 - 100 2.240 10 5 500 5 
29 OWNED — POSSEDE 1,660 - 85 1,395 5 5 165 - 
30 RENTED — LOUE. 1.210 - 15 845 5 - 340 - 
31 MEDICINE HAT. C., ALTA. - ALB.. 8.285 - - 70 8.130 30 40 15 
32 OWNED -— POSSEDE.. 6.095 - - 40 6.025 20 10 5 
33 RENTED - LOUE 2,190 - - 35 2.110 10 30 10 
34 MIDLAND, T. - V.. ONT... 3,330 25 5 2.050 990 - 250 - 
35 OWNED — POSSEDE.. 2.335 20 10 1,490 720 5 100 - 
36 RENTED — LOUE 995 - 5 560 275 - 150 - 
37 MISSISSAUGA, T. - V. ONT.. 41,630 90 40 14,640 22.315 55 4,395 105 
38 OWNED -— POSSEDE.. 27,610 4 20 9,850 15,450 20 2.220 10 
39 RENTED ~ LOUE 14,020 50 15 4,790 6.865 30 2.180 95 
40 MONCTON, C., N.B. - N.-B.. 13,190 105 65 12.610 95 15 275 35 
41 OWNED — POSSEDE.. 6.810 . 50 40 . 6.665 15 10 30 10 
42 RENTED - LOUE 6.380 50 30 5.950 75 10 240 25 
43 MONTMAGNY, C. QUE... 2.995 5 290 2.425 a) 5 260 - 
44 OWNED - POSSEDE.. 1,885 5 255 1,560 - - 65 - 
45 RENTED — LOUE 1,110 - 40 865 5 - 200 - 
46 MONTREAL. C. QUE... 394,380 915 1.330 288.460 70,455 1,235 30,270 4.715 
47 OWNED — POSSEDE.. 75.425 160 . 195 63.390 8.300 125 3.180 70 
48 RENTED - LOUE 318.960 750 1.140 225.065 62,150 1,810 27,095 1,645 
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TABLEAU 56. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D’OCCUPATION, PAR PRINCIPAL. COMBUSTIBLE, CITES ET VILLES CONSTITUEES, 
ET AUTRES SUBDIVISIONS MUNICIPALES DE 10,000 HABITANTS ET PLUS, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL 


PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


SCOAL OR OIL OR OTHER COAL OR OIL OR OTHER 


COKE LIQUID FUEL COKE LIQUID FUEL 
- _ ELECTRICITY| OTHER - _ ELECTRICITY! OTHER 
CHARBON HUILE OU - - CHARBON HUILE OU - - 
OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE] AUTRE | OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE] AUTRE 
COMBUSTIBLES - - COMBUSTIBLES ~ . 
LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


15 : 25 6,250 90 6.175 - - - 35 11,925 75 525 - 
10 5 15 3.700 50 4,695 - - - 15 8.170 40 255 - 
- - 10 2.545 40 1.475 - - - 20 - 3,755 35 265 - 

5 25 140 10 55 4,070 - 5 10 675 5 15 3,595 5 
- 25 60 : 40 2,030 - 5 15 320 - 10 1,8t0 5 
$ - 80 10 15 2.045 - - - 355 5 5 1,785 - 
15 15 25 265 65 3.550 - 5 30 95 1,t00 30 2,660 10 
20 5 10 240 45 2,605 - 5 25 65 835 20 1,975 5 
- 5 15 25 tS 950 - - 15 40 260 10 685 10 
5 15 5 305 40 3,560 - - 20 100 1.205 20 2,585 - 
5 10 : 245 25 2,290 - - 15 55 760 15 1,725 5 
- 5 60 15 1,270 - - 5 40 - 440 - 865 - 

75 30 185 17,455 . 500 50.885 25 25 10 1,875 39.620 295 27,205 120 
45 25 40 10,735 370 27,480 20 - 5 220 23.535 115 14,840 - 
35 - 140 6.725 120 23,400 5 20 5 1,655 16,085 180 12,365 115 
60 80 265 215 560 25,380 - 20 20 3,150 2,075 285 20.975 35 
20 70 150 45 315 10,275 - 5 20 1,575 1.195 130 7,950 - 
35 10 11S 170 245 15,100 5 10 - 1,580 880 155 13.025 30 
10 to 65 - 15 2.725 5 5 5 765 - 5 2.040 5 
- 10 . 35 - S 1,790 - 5 5 520 - 5 1,315 5 
5 5 25 - 5 930 - - 5 245 - - 720 - 
: 30 75 110 480 3.000 5 . 15 2.075 20 15 1,480 5 

- 20 10 20 165 1,505 5 - to 1,065 5 45 - 590 5 
- 10 70 90 310 1,500 - - 5 1,005 15 65 890 - 
25 20 50 305 120 9,040 - 5 10 370 2.395 50 6,720 5 
25 15 35 280 95 7,050 - 5 5 245 1.870 45 5,325 - 
- 10 20 30 . 25 1,990 - - - 130 530 5 1,395 5 

- 100 170 15 50 2,530 - - + $0 505 10 35 2,255 10 
5 80 105 10 35 1,425 - - 45 325 10 30 1,250 5 
- 20 65 5 10 1,100 - - 5 185 5 5 1,005 5 
5 - 5 3.145 60 5.070 5 - - 25 7.885 25 340 a) 
5 - 10 2.010 50 4,025 : - - 10 5,885 15 180 - 
- - - 1,135 10 1,045 5 - - “45 2.005 10 160 5 
10 20 30 195 55 3.015 - -, - 75 870 : 25 2,360 5 
10 20 20 175 45 2,065 - - - 50 660 10 1,610 - 
5 - 10 20 10 950 - - - 25 205 ‘10 750 - 
40 25 130 2.850 515 38.070 5 25 $ 2.125 20.410 135 18,890 45 
35 5 50 2,350 460 24,710 = 15 - 290 14,295 80 12,935 - 
5 15 75. 500 55 13,355 5 10 5 1,835 6.115 . 55 5,950 45 
20 75 525 840 505 11,225 5 25 50 7.180 880 265 4,770 25 
15 50 285 345 380 5,725 5 15 35 3,585 340 165 2.655 10 
- 30 240 490 120 5,495 - 10 20 3.590 535 95 2,115 15 
10 280 150 10 50 2,495 5 5 220 505 5 25 2,230 ar) 
5 265 95 5 25 1,485 . 5 195 350 : 15 1,320 no 
- 15 55 5 20 1,010 5 - 25 155 5 10 910 5 
740 635 4.620 109,880 2.850 275,540 120 410 480 80.065 86,395 2.720 223.375 935 
175 180 825 11,755 495 61,975 15 85 160 11,410 10,995 330 52,365 80 


565 455 3,795 98.130 2.345 213.565 105 335 315 68,650 75,400 2,390 - 171,010 855 
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TABLE 56. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR INCORPORATED CITIES AND TOWNS 
AND OTHER MUNICIPAL SUBDIVISIONS OF 10,000 POPULATION AND OVER, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 
PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR 
COKE 


OIL OR OTHER! 
LIQUID FUEL 


LOCALITY 


— = ELECTRICITY 
CHARBON HUILE OU 


OU COKE 


LOCALITE 


ELECTRICITE 


CITY OR TOWN 
CITE OU VILLE 


MONTREAL-NORD, C., QUE 23,735 - 45 19,720 1,600 95 2.175 100 
OWNED — POSSEDE.. 7,440 = 25 6,690 305 30 385 10 
RENTED — LOUE 16,295 5 25 13.030 1,290 65 1,790 90 

MONT-ROYAL, T. - V.. QUE 6,640 - - 6.325 220 - 90 - 
OWNED -— POSSEDE.. 3,980 - - 3.885 65 - 25 - 
RENTED — LOUE 2,665 - : 2.440 155 : 65 - 

MOOSE JAW, C.. SASK.. 9,970 20 5 995 8.790 40 90 30 
OWNED — POSSEDE 6.265 10 10 670 5.520 20 35 : 
RENTED — LOUE... 3,710 to 5 325 3.275 15 55 30 

NANAIMO, C. B.C. - C.-B. 5.030 50 US 4.115 $30 30 255 5 
OWNED -— POSSEDE.. 3.245 45 3S 2.735 370 10 50 - 
RENTED — LOUE 1,785 - 10 1,385 165 15 210 5 

NEW GLASGOW, T. - V.. N.S. - N.-E. 3.105 150 1S 2,880 5 25 40 - 
OWNED — POSSEDE 2,020 115 15 1,860 5 20 10 - 
RENTED - LOUE 1.085 35 - 1,015 - 5 30 - 

NEWMARKET, T. - V.. ONT.... 5.060 5 = 2.565 2.130 10 330 15 
OWNED -— POSSEDE.. 3.655 : 5 1,795 1,715 S 135 - 
RENTED — LOUE 1,405 5 770 415 5 195 10 

NEW WESTMINSTER, C., B.C. - C.-B.. 15,460 110 100 5.710 8.415 35 835 265 
OWNED ~ POSSEDE.. 5,850 45 60 2.135 3.550 10 50 - 
RENTED — LOUE 9,610 65 4S 3,575 4.865 25 785 260 

NIAGARA FALLS, C.. ONT 19,425 50 30 5.490 13.230 80 465 70 
OWNED — POSSEDE 14.060 35 20 3,865 9,950 60 120 15 
RENTED — LOUE. 5,370 15 15 1,630 3.285 25 350 60 

NIAGARA-ON-THE-LAKE, T. - V., ONT. 3.500 10 30 1,860 1,465 15 105 5 
OWNED — POSSEDE 2,855 5 25 1,530 1,175 10 100 5 
RENTED — LOUE.... 645 5 5 325 295 10 $ - 

NORANDA. C., QUE. ... 2,780 20 5 1.735 905 15 80 15 
OWNED — POSSEDE 1,165 5 5 810 310 10 25 $ 
RENTED — LOUE... 1,615 15 - 925 600 5 50 10 

NORTH BATTLEFORD, C.. SASK.. 3.760 s to 165 3.485 30 45 20 
OWNED — POSSEDE 2,340 5 - 75 2.220 25 5 - 
RENTED —- LOUE.... 1,425 5 95 1.265 5 40 25 

NORTH BAY, C,, ONT. 13,020 25 65 6.045 5.895 110 865 25 
OWNED — POSSEDE 8.115 = 40 4,180 3.305 65 530 - 
RENTED — LOUE 4,910 20 25 1.870 2.590 40 340 25 

NORTH VANCOUVER, C. B.C. - C.-B... TESIS 55 50 4.690 5.800 25 785 110 
OWNED — POSSEDE 4,490 45 25 1,770 2.575 10 70 - 
RENTED — LOUE..... 7,030 1S 25 2,920 3.225 15 7S 105 

OAKVILLE, T. - V., ONT. 16,655 45 30 9,715 5.630 25 1,150 60 
OWNED ~ POSSEDE 11.670 20 10 _ 7310 3.910 5 420 - 
RENTED — LOUE nes 4,985 25 20 2,405 1,715 20 730 60 

ORILLIA, C.. ONT. 6,760 20 15 3.615 2.695 20 400 5 
OWNED —- POSSEDE 4,600 10 10 2.615 1,730 15 215 - 
RENTED — LOUE 2.16$ 5 5 995 965 5 185 5 

OROMOCTO, T. - V.. N.B. - N.-B 2,535 5 10 2.465 5 - 55 - 
OWNED ~— POSSEDE 290 $ - 240 - - 45 - 
RENTED — LOUE 2.245 - 10 2.220 5 - 5 - 
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TABLEAU 56. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, CITES ET VILLES CONSTITUEES, 
ET AUTRES SUBDIVISIONS MUNICIPALES DE 10.000 HABITANTS ET PLUS, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


COAL OR OI OR OTHER 
COKE LIQUID FUEL 


COAL OR 
COKE 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


ELECTRICITY] OTHER ELECTRICITY] OTHER 


CHARBON HUILE OU CHARBON HUILE OU 


OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE] AUTRE | OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE AUTRE 
COMBUSTIBLES - - COMBUSTIBLES _ 
LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


30 40 175 65 170 23.265 - - 15 3.040 1,330 Ws 19,205 35 
10 25 78 30 75 7,220 - - 10 945 295 35 6.150 - 
20 10 100 30 90 16.045 - - 5 2,090 1,030 85 13.050 30 
10 - 20 780 10 5.815 - - - 2.930 355 20 3.330 - 
5 - 10 90 5 3.865 - - - 1.500 125 5 2.345 - 
- - 10 690 5 1,955 - - 5 1.425 230 15 985 5 
25 25 25 1,225 145 8,525 5 10 20 105 8.015 $5 1,740 15 
20 20 20 950 lis 5.140 5 10 20 50 5.180 40 960 - 
5 5 5 275 30 3,385 - - - 50 2.840 20 780 15 
20 15 690 290 75 3.945 5 10 10 1,290 415 45 3,255 5 
15 5 435 190 45 2.560 - 10 5 600 305 25 2,295 - 
5 15 250 105 25 1.385 - - 10 685 105 20 960 5 
90 20 485 45 170 2.300 - 90 10 1.650 45 85 1,225 - 
65 20 330 35 125 1.450 - 70 10 1.030 35 65 800 5 
25 : 150 10 45 850 - 25 - 625 10 15 420 - 
10 5 10 485 55 4,495 - 10 5 125 1,960 » 20 2,935 10 
5 5 = 420 40 3.185 - 5 5 40 1.635 15 1,950 10 
- - 5 65 15 1,310 - - - 80 320 10 985 5 
20 80 335 3,335 80 11,605 $5 20 55 2,290 7,630 60 5,355 50 
20 50 155 1,795 20 3.815 5 15 35 275 3.185 20 2.315 .S 
5 30 180 1.540 60 ° 7,790 - 10 15 2.015 4,445 40 3.040 50 
iS - 65 4.570 160 14.605 5 - 10 385 13.100 130 5.765 35 
10 40 3.400 130 10,480 - D. 5 125 9.945 85 3,875 20 
5 5 25 1.170 25 4,130 5 5 - 260 3.155 45 1,890 15 
5 15 20 290 75 3.105 - (5 20 LES 1.095 15 2.235 5 
5 $ 20 210 60 2.555 - 10 10 90 910 15 1,820 5 
- 5 - 80 10 545 - 5 5 25 190 S 420 - 
5 - 5 15 25 2,730 - 5 5 150 450 20 2,140 IS 
- - : 5 15 1,145 - - - 65 175 10 915 5 
5 - 5 5 10 1,585 - 5 - 80 275 10 1,230 15 
- 20 20 775 65 2.880 - - 15 40 3.105 4 560 - 
- 10 5 565 40 1,715 5 - 10 20 2.055 30 225 - 
- 10 15 210 30 1,165 - - 10 25 1,050 5 330 - 
30 60 35 945 280 11,670 - 5 45 395 4,460 160 ‘7,935 25 
20 55 30 510 215 7,290 - - 40 165 2.490 110 5,290 10 
5 10 10 435 65 4,385 - 5 5 225 1,975 45 2.640 10 
20 30 285 1,220 45 9,915 5 15 25 2,000 4,585 20 4,810 60 
15 15 125 835 20 3.480 - 5 5 260 2.010 10 2,195 10 
5 15 160 385 25 6.435 10 10 25 1,740 2,575 10 2,615 50 
15 10 70 1,395 110 15.055 : 15 15 745 5.165 45 10,665 20 
15 - 55 990 80 10,525 - - - 270 3,680 30 7,690 5 
5 10 10 405 30 4,530 - 10 10 470 1,485 20 2.970 10 
25 25 20 640 145 5.900 5 15 10 130 1.965 $0 4,600 - 
25 10 10 445 125 3.980 - 10 10 65 1,310 35 3,170 - 
- 15 10 195 15 1.930 - - - 65 650 20 1,430 - 
- 5 25 5 20 2,485 - - - 235 : 5 2,290 10 
- - 15 - 15 265 - - - 100 - 5 185 - 


- 5 15 - 5 2,225 - - $ 130 - 5 2,105 10 


NO 


OH Aue we 
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TABLE 56. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR INCORPORATED CITIES AND TOWNS 
AND OTHER MUNICIPAL SUBDIVISIONS OF 10.000 POPULATION AND OVER, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 
PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 
COAL OR 


OIL OR OTHER 


LOCALITY COKE LIQUID FUEL 
- - - ELECTRICITY OTHER 
LOCALITE CHARBON HUILE OU _ - 
OU COKE AUTRES ELECTRICITE AUTRE 


CITY OR TOWN 
CITE OU VILLE 


ORSAINVIELE. T, - V. QUE. 2,945 - 10 2.665 - - 255 10 
OWNED - POSSEDE 2.130 - 10 2.040 - - 80 - 
RENTED - LOUE 815 - 5 625 - - 175 10 

OSHAWA, C., ONT. ....... 26,450 90 20 19,085 4,080 25 3,055 100 
OWNED — POSSEDE 17,205 40 15 13,645 2.295 20 1.175 10 
RENTED - LOUE. 9.245 45 - 5.440 1.780 5 1,875 95 

OTTAWA, C. ONT........ 92,905 100 130 72,695 14,495 95 4,895 500 
OWNED -— POSSEDE 39,035 45 70 36,240 2,455 25 170 25 
RENTED — LOUE 53.875 55 55 36,460 12.040 60 4,730 475 

OUTREMONT. C. QUE... 7,745 10 - 6.260 1,305 20 125 25 
OWNED -— POSSEDE 2.510 = - 2.195 280 - 35 - 
RENTED — LOUE 5.235 10 5 4,060 1.025 20 90 25 

OWEN SOUND, C., ONT. 5.820 185 35 2.305 2,840 10 430 20 
OWNED - POSSEDE 3.825 100 30 1.615 1,890 5 190 - 
RENTED — LOUE... 1,990 90 5 690 945 - 240 20 

PEMBROKE. C. ONT... 4,570 10 150 3.755 555 20 75 10 
OWNED -— POSSEDE 3,025 5 130 2.515 335 5 30 - 
RENTED -— LOUE... 1,545 5 20 1,235 220 10 50 10 

PENTICTON. C.. B.C. - C.-B. 5.875 25 150 1.365 3.060 50 1,205 20 
OWNED — POSSEDE 4,200 15 100 1,105 2.295 45 640 5 
RENTED — LOUE. 1.670 5 50 260 770 By} 565 20 

PETERBOROUGH. C.. ONT 17.325 55 35 12.015 3,590 40 1,555 30 
OWNED — POSSEDE 11.605 - 30 25 8,960 2.160 20 410 - 
RENTED — LOUE... 5.715 25 10 3,060 1.430 20 1.145 25 

PIERREFONDS, C.. QUE. 8.005 - . 20 5.740 2.045 1S 180 10 
OWNED -— POSSEDE 5,995 - 15 4.165 1,725 10 80 - 
RENTED — LOUE... 2.010 - 5 1,575 315 5 100 5 

POINTE-AUX-TREMBLES. C.. QUE.. 8.350 $ 15 6,100 85 65 2.055 20 
OWNED — POSSEDE 3.760 5 10 3.135 30 25 560 5 
RENTED — LOUE... 4.585 5 $ 2.970 50 45 1,495 20 

POINTE-CLAIRE, C., QUE.. 7,525 - 18 6.730 150 15 610 - 
OWNED — POSSEDE 5.180 : $ 5.015 90 10 55 - 
RENTED — LOUE... 2.345 $ $ 1.710 55 5 555 - 

POINTE-GATINEAU, T. - V., QUE 3.580 - 25 2.260 770 5 $00 10 
OWNED — POSSEDE 2.555 - 20 1.650 495 - 390 - 
RENTED — LOUE.... 1,025 - 5 615 280 5 110 5 

PORTAGE LA PRAIRIE, C.. MAN. 3,615 30 15 515 2,950 10 95 - 
OWNED — POSSEDE 2,250 15 5 375 1,815 5 35 - 
RENTED - LOUE... 1.370 15 10 145 1.135 - 60 - 

PORT ALBERNI. C.. B.C. - C.-B. 5,680 5 65 4,870 45 120 550 20 
OWNED — POSSEDE.. 3.850 - 45 3.490 20 60 235 - 
RENTED - LOUE 1,830 - 20 - 1.385 30 55 315 20 

PORT COLBORNE, C., ONT. 6,245 20 - 10 1,700 4.300 20 190 10 
OWNED — POSSEDE.. 4.615 20 5 1,260 3.240 20 70 - 
RENTED — LOUE 1.635 5 $ 435 1.060 - 120 10 

PORT COQUITLAM, C.. B.C. - C.-B. os 5.220 10 30 1.545 3.435 25 120 55 
OWNED — POSSEDE.. 4.175 10 20 1.325 2.750 20 55 - 
RENTED - LOUE... 1.045 - 10 220 690 5 70 55 
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TABLEAU 56. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D’OCCUPATION, PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, CITES ET VILLES CONSTITUEES, 
ET AUTRES SUBDIVISIONS MUNICIPALES DE 10,000 HABITANTS ET PLUS, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


COAL OR 
COKE 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


ELECTRICITY| OTHER ELECTRICITY! OTHER 


CHARBON HUILE OU HUILE OU 


OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE] AUTRE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE AUTRE 
COMBUSTIBLES - - COMBUSTIBLES - 
LIQUIDES. CANALISE | EN BOUTEILLE LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


10 5 25 - - 2.905 - - . 935 : 5 1,985 15 1 
10 5 15 - - 2,100 - - - 645 5 + 1,465 15 2 
- - 15 - - 800 - - - 290 5 520 - 3 
65 20 125 1.070 115 25,045 10 10 5 1,180 3.685 65 21,470 35 4 
45 15 75 890 70 16.100 15 5 5 330 2,110 35 14,710 10 5 
1S 10 50 180 40 8.945 - 10 - 850 1.575 30 6,760 25 6 
175 iS 570 2.225 395 89.515 10 10 20 9.315 11.690 200 71,540 125 7 
85 5 185 395 205 38,145 10 10 15 1.435 1.870 65 35,620 10 8 
95 - 385 1.830 185 51.365 10 5 5 7,880 9.815 135 35,925 1S 9 
5 - 100 3.605 50 3,975 10 10 5 3,390 2,070 30 2,215 25 10 
- . 25 625 10 1,845 5 S - 915 550 5 1.030 5 1) 
- 75 2.980 4 2.125 5 10 - 2,475 1,515 20 1,190 20 12 

1S 3 35 300 90 5.365 5 30 20 95 1.100 25 4,540 10 13 
5 5 25 265 55 3.470 5 5 20 60 765 1S 2.965 - 14 
10 5 40 40 1,890 - 30 - 35 335 10 1,575 id 15 
20 165 5 200 120 4,060 - - 85 315 505 40 3.630 - 16 
20 150 5 140 95 2.615 - 5 80 190 285 35 2.440 - 17 
- 1S - 60 30 1.440 - - 5 125 215 10 1,185 - 18 
: 75 40 775 235 4.740 5 - 40 115 2,500 80 3,135 - 19 
5 65 30 565 210 3.325 5 - 30 65 1.885 65 2,155 . 20 
- 10 15 210 25 1.415 - 10 45 620 1S 980 - 21 
40 25 50 1,080 90 16,040 - 10 25 455 2.915 55 13,855 15 22 
25 20 20 690 70 10,780 - - 25 150 1,830 30 9,565 5 23 
10 5 30 395 25 5.255 - - - 300 1.095 25 4.290 10 24 
- $ 30 60 40 7,870 5 - $ 1,790 1,910 20 4,260 10 25 

- - 1S 55 30 5,890 - : 1.060 615 20 3.290 10 26 
- 5 15 $ 10 1,980 - - 730 295 - 975 - 27 
25 30 70 20 165 8.045 - - 10 830 80 65 7,365 - 28 
10 20 35 10 90 3.600 - - 10 395 35 40 3,285 5 29 
10 5 35 15 75 4,445 - - 5 435 45 20 4,075 - 30 
- 5 30 35 95 7,345 - - 5 1,535 145 60 5,765 $ 31 
- 5 30 20 60 5.070 - - 5 1,060 85 35 3.995 = 32 
- - 10 (5 40 2,280 - - - 475 65 25 1,770 5 33 
5 15 45 300 125 3.090 - - 10 340 790 50 2.365 20 34 
5 15 20 230 90 2.195 - - 5 265 565 30 1.680 10 35 
- 20 70 35 895 - - - 85 225 20 680 10 3%6 

- 40 5 140 55 3,375 - - 10 40 2.395 10 1,555 5 37 
- 25 - 95 50 2.080 - - 10 20 1,480 to 730 38 
- 15 - 45 5 1,295 - - 10 20 915 5 425 - 39 
- 10 390 35 255 4,975 5 - 10 855 45 200 4,555 10 40 
- 10 200 20 195 3.420 - - 10 370 15 140 3.315 - 41 
- - 185 20 60 1,555 10 - - 485 25 60 1,245 10 42 
: 10 35 3.705 25 2,470 - - 5 75 4,725 10 1.430 - 43 
5 5 20 2,680 15 1,885 - = = 50 3.590 10 965 - 44 
- 5 10 1,020 5 585 - 5 5 30 1,135 - 460 - 45 
5 15 90 895 95 4,125 - 5 10 205 3,030 40 1,925 5 46 
5 10 45 710 70 3,335 - 5 5 145 2.465 25 1,530 - 47 
- 5 45 180 20 790 - - - 60 565 10 405 5 48 
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TABLE 56. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR INCORPORATED CITIES AND TOWNS 
AND OTHER MUNICIPAL SUBDIVISIONS OF 10,000 POPULATION AND OVER, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR OIL OR OTHER} 


LOCALITY COKE LIQUID FUEL 
- - - ELECTRICITY OTHER 
LOCALITE CHARBON HUILE OU - - 
OU COKE AUTRES ELECTRICITE AUTRE 


CITY OR TOWN 
CITE OU VILLE 


PORT MOODY. C., B.C, - C.-B. 2,940 10 5 770 2,030 25 90 $ 
OWNED - POSSEDE.. 1,895 5 5 550 1,270 25 40 - 
RENTED — LOUE 1.045 - 5 220 1755 - 50 5 

PRESTON, T. - V.. ONT.. 4,890 10 5 2.035 2,340 - 465 30 
OWNED ~ POSSEDE.. 2,915 - $ 1.495 1,360 : 55 5 
RENTED ~ LOUE 1,975 10 5 535 985 5 410 30 

PRINCE ALBERT, C.. SASK.... 7,820 5 35 365 7,260 20 105 30 
OWNED -— POSSEDE.. 4,670 S 1S 180 4,425 15 25 - 
RENTED ~ LOUE 3,150 $ 25 180 2.835 - 80 30 

PRINCE GEORGE. C.. B.C. - C.-B. 8,620 - 125 1,935 5,545 55 905 65 
OWNED — POSSEDE.. 4.645 - 50 1.250 3.115 35 195 - 
RENTED — LOUE 3,975 - 70 685 2.430 15 710 65 

PRINCE RUPERT. C., B.C. - C.-B.. 4,295 5 30 3.015 355 205 675 10 
OWNED - POSSEDE.. 2,265 - 1S 1,725 185 10S 235 - 
RENTED — LOUE 2,030 5 15 1,295 170 100 445 10 

QUEBEC, C.. QUE 54,220 130 190 47,875 150 50 5,525 290 
OWNED — POSSEDE.. 13.735 15 55 12.795 is 25 810 20 
RENTED — LOUE 40,490 115 135 35,085 140 30 4,715 265 

RED DEER, C.. ALTA. - ALB.... 7,300 10 - 145 6,980 ” 30 80 55 
OWNED — POSSEDE.. 4.240 15 5 90 4,100 15 1S - 
RENTED -— LOUE 3.060 - - 50 2.880 15 65 50 

REGINA, C., SASK......... see 42,260 40 25 3,410 37,730 90 690 275 
OWNED — POSSEDE. . 25.375 25 5 2.020 23.135 45 130 5 
RENTED — LOUE 16,885 15 20 1.390 14,595 45 560 270 

REPENTIGNY. T. - V.. QUE... wee 4,550 - 10 4,200 5 25 305 5 
OWNED - POSSEDE. . 3,770 - 15 3.615 5 20 115 - 
RENTED — LOUE 785 - - 585 - 10 190 - 

RICHMOND HILL, T. - V., ONT 8.680 45 20 4,905 3.210 60 420 15 
OWNED -— POSSEDE. 6,765 25 10 3.935 2.555 30 210 5 
RENTED — LOUE 1,910 20 5 975 . 655 30 210 10 

RIMOUSKI. C., QUE 6.510 - 135 5.205 15 1S 1,090 45 
OWNED — POSSEDE. 3,325 - 95 2.895 5 10 305 15 
RENTED - LOUE 3.185 - 40 2.315 10 5 785 35 

RIVIERE-DU-LOUP, C., QUE... 3.135 - 4 2,940 5 20 125 10 
OWNED -— POSSEDE. 1.665 - 20 1,615 - 10 20 - 
RENTED — LOUE 1.475 - 20 1.325 - 10 10$ 10 

ROUYN, C., QUE 4.615 20 15 2.125 12,085 45 280 45 
OWNED — POSSEDE. 1,845 10 10 975 760 30 65 - 
RENTED — LOUE 2.775 15 $ 1,150 1.325 20 215 50 

ST. ALBERT, T. - V.. ALTA. - ALB. 2.680 - - 25 2.640 - 10 5 
OWNED - POSSEDE. 2,300 - - 5 2.290 5 5 - 
RENTED — LOUE 380 - - 25 350 - - s 

ST. BONIFACE, C.. MAN ne 13.355 10 20 1.860 10,485 15 895 75 
OWNED — POSSEDE. . 8,115 $ 10 1.170 6,890 10 45 - 
RENTED — LOUE... 5,240 5 15 690 3.595 5 850 75 

ST-BRUNO-DE-MONTARVILLE, T. - V.. QUE 3,855 - 5 3,605 - 20 225 - 
OWNED — POSSEDE. 3.035 - - 2,930 = 10 95 - 
RENTED — LOUE 820 - - 675 5 5 130 - 
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TABLEAU 56. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, CITES ET VILLES CONSTITUEES, 
ET AUTRES SUBDIVISIONS MUNICIPALES DE 10.000 HABITANTS ET PLUS, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


COAL OR OIL OR OTHER COAL OR OIL OR OTHER 


COKE LIQUID FUEL COKE LIQUID FUEL 
- _ ELECTRICITY| OTHER - - ELECTRICITY] OTHER 
CHARBON HUILE OU = - CHARBON HUILE OU - - 
OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE] AUTRE | OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE] AUTRE 
COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES 


LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


- 5 80 380 65 2.415 - - 5 195 1.730 20 985 5 
- : 55 215 50 1,570 - - - 85 1.065 15 725 - 
- 5 20 160 10 845 - - 5 110 665 - 255 5 
10 - is 780 20 4.065 - - - 60 2.085 10 2.740 5 
15 - ‘ 15 535 10 2.345 - - - 20 1,280 10 1,610 - 
- - 5 240 10 1.720 - - - 35 805 - 1.130 5 
5 60 30 1,305 50 6.370 - 10 40 ES 6.455 25 1,160 15 
5 25 15 985 , 35 3.610 - 5 20 50 4,045 10 530 10 
35 15 320 15 2.760 - - 20 70 2.415 15 630 5 
10 90 65 765 240 7,445 15 5 70 335 4.770 100 3.325 20 
: 35 45 430 160 3.975 - - 20 130 2.760 40 1,695 - 
5 60 1S 335 75 3.465 20 5 45 205 2,005 65 1,635 15 
3 1S 470 105 260 3.440 - - $5 740 285 165 3,085 - 
5 5 235 55 178 1,795 - - - 280 145 95 1.740 - 
- 10 235 50 85 1.650 - - 10 465 145 70 1.345 - 
85 115 1.970 695 285 51.050 15 50 65 13,595 555 205 39,585 160 
20 50 365 95 80 13,120 - 15 20 3,555 165 40 9.910 20 
65 65 1,605 600 205 37,930 15 35 45 10.035 385 165 29,675 140 
5 S$ 10 2,150 125 4,995 5 5 10 65 6,590 35 590 15 
- 5 10 1.145 100 2.965 5 - 10 25 3,970 15 215 - 
By} - 5 1,000 25 2.030 - - - 45 2.620 20 375 10 
55 45 110 1,905 345 39,785 10 40 30 640 34.240 200 7,025 85 
45 40 75 1.390 265 23,565 5 30 25 225 21,690 85 3,310 20 
15 5 40 $15 85 16,220 5 5 5 415 12,550 115 3,720 70 
5 10 25 - 65 4.450 - - 5 1.145 5 20 3,370 - 
5 5 25 - 60 3.670 - - 5 1,020 = 20 2.720 5 
- - - - 5 - 775 - - - 125 5 5 650 
25 10 35 870 145 7,595 5 15 10 220 2.885 60 5.485 5 
15 $ 25 760 120 5,840 5 10 15 95 2.315 45 4,285 - 
5 5 10 110 30 1,755 - 5 - 120 570 10 1,205 5 
5 120 260 25 65 6.025 5 - 70 1,390 5 25 4,980 45 
5 90 125 10 35 3.055 5 - 55 785 = 10 2.460 15 
- 35 140 15 30 2.970 $ - 15 605 5 15 2,520 - 30 
5 50 375 10 105 2.590 - - 40 1,405 10 70 1,575 25 
5 25 190 10 65 1,365 - - 30 830 - 40 755 5 
5 20 185 - 35 1,225 - - 15 575 - 30 825 20 
15 15 35 60 50 4,440 5 10 | $ 180 945 30 3,390 50 
5 5 20 35 25 1,745 - - 5 75 470 15 . 1.280 5 
10 5 15 20 25 2,695 5 5 - 105 480 15 2,110 45 
- - 5 410 5 2.260 - - - 5 2.560 10 110 - 
- - 5 320 5 1.975 - - - : 2.240 5 50 - 
- - - 90 - 290 - - - 5 315 - 60 - 
10 10 30 300 70 12.940 - 5 10 135 8.300 45 4,840 20 
- 5 5 210 50 7,845 - 5 5 45 5.770 30 2,270 - 
5 5 25 90 25 5,090 - 5 5 90 2.530 20 2,575 20 
- - 20 5 30 3.790 - - - 1.350 $ 15 2,485 - 
- - 25 5 $5 2.995 - - - 1.215 - 10 1,815 - 


5 5 - - 15 795 - - - 140 5 5 675 - 


NO 


aoe wn 
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TABLE 56. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR INCORPORATED CITIES AND TOWNS 
AND OTHER ‘MUNICIPAL SUBDIVISIONS OF 10,000 POPULATION AND OVER, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 
PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR OIL OR OTHER 
COKE LIQUID FUEL 


LOCALITY 
= = ELECTRICITY OTHER 

CHARBON HUILE OU 
~ OU COKE 


LOCALITE ~ _ 
ELECTRICITE AUTRE 


CITY OR TOWN 
CITE OU VILLE 


1 ST. CATHARINES, C., ONT. 32.805 85 40 13,355 18.375 60 775 105 
2 OWNED - POSSEDE. 22,265 45 30 9.170 12.765 25 230 10 
3 RENTED — LOUE 10,540 40 10 4.185 5.615 35 355 100 
4 STE-FOY. C. QUE.......... see 18.475 - 60 14,935 15 4 3.385 45 
5 OWNED — POSSEDE. . 8,250 - 45 7,865 - 15 330 - 
6 RENTED ~ LOUE 10,225 - 10 7.070 15 20 3,055 40 
7 ST-HUBERT, T. - V.. QUE... 5.185 5 30 4,395 IE 125 505 10 
8 OWNED — POSSEDE. 3.680 5 15 3.250 105 100 205 5 
9 RENTED — LOUE 1,505 5 15 1.145 10 30 300 10 
10 ST-HYACINTHE, C.. QUE... 6.990 15 50 6.085 25 45 735 35 
11 OWNED — POSSEDE. 2.125 5 5 1,995 = = 120 3 
12 RENTED — LOUE 4.870 10 45 4.095 25 45 615 40 
13 ST. JAMES - ASSINIBOIA, C.. MAN. 19.580 60 $ 2.800 16,035 35 535 110 
14 OWNED — POSSEDE. 13,830 25 5 1.890 11.795 25 80 5 
15 RENTED ~ LOUE 1 5.750 30 $ 910 4.240 10 450 105 
16 ST-JEAN, C:, QUE. ......... 8.675 10 25 7,620 15 90 885 25 
17 OWNED -— POSSEDE. 3.620 5 - 3.485 - 15 120 - 
18 RENTED - LOUE...... 5,055 5 30 4.140 10 75 770 25 
19 ST-JEROME. C. QUE... 7,305 - 55 6.570 15 60 590 20 
20 OWNED ~ POSSEDE. 2.770 - 25 2.605 5S 10 115 5 
21 RENTED — LOUE. 4.535 - .30 3.970 10 45 475 10 
22 ST. JOHN'S, C., NFLD. - T 20.305 265 100 17.785 5 10 2.135 15 
23 ‘OWNED -— POSSEDE. 11,925 140 55 11,200 $ = 520 5 
24 RENTED - LOUE 8.385 130 40 6.585 s 10 1.610 5 
‘25 ST-LAMBERT. C. QUE.. . 5.430 - ‘+ 5,155 5 25 240 5 
26 OWNED -— POSSEDE. : 3.230 - - 3.170 - - 60 - 
27 RENTED — LOUE 2,205 - - 1,985 : 25 185 5 
28 ST-LAURENT. C. QUE... 19.430 10 15 15,725 2,415 55 1.135 75 
29 OWNED — POSSEDE. . 6.570 5 10 6.150 190 15 200 - 
30 RENTED — LOUE 12,865 5 15 9,570 2.225 40 935 75 
31 ST-LEONARD, C. QUE.. 14,500 10 20 12.420 280 15 1,720 40 
32 OWNED — POSSEDE. 5.380 5 10 4.965 100 5 275 10 
33 RENTED — LOUE 9.120 5 - 7.450 175 10 1.445 25 
34 STE-SCHOLASTIQUE. C.. QUE. 3.480 - 335 2.975 10 40 115 - 
35 OWNED — POSSEDE. 2.255 - 255 1,885 - 30 85 - 
36 RENTED -— LOUE 1,220 - 75 1,090 10 10 35 5 
37 STE-THERESE, C.. QUE... 4,610 - 25 3.995 70 20 480 25 
38 OWNED - POSSEDE. 2.170 - 1S 2,065 3 5 80 - 
39 RENTED - LOUE... 2.440 - 15 1.930 "65 15 395 30 
40 ST. THOMAS, C.. ONT... 8,050 40 10 3.310 4,345 10 275 60 
41 OWNED — POSSEDE. 5.185 35 $ 2.355 2.715 = 75 - 
42 RENTED - LOUE 2,860 15 - 955 1,630 5 200 60 
43 ST. VITAL, C. MAN... 10.010 45 20 2.090 6,540 20 1,235 65 
44 OWNED - POSSEDE. 6.540 . 25 10 1,655 4,735 15 95 5 
45 RENTED - LOUE... 3,470 20 15 435 1,805 5 1,135 60 
46 SAINT JOHN, C. N.B. - N.-B... 23,985 120 170 23,095 125 135 295 55 
47 OWNED - POSSEDE. 10.680 30 60 10.420 25 60 70 15 
48 RENTED - LOUE 13,305 90 105 12.675 100 70 230 40 
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TABLEAU 56, LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, CITES ET VILLES CONSTITUEES, 
£T AUTRES SUBDIVISIONS MUNICIPALES DE 10,000 HABITANTS ET PLUS, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


COAL OR 
COKE 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


COAL OR 
COKE 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


ELECTRICITY] OTHER ELECTRICITY) OTHER 


CHARBON HUILE OU CHARBON HUILE OU 


OU COKE AUTRES ELECTRICITE] AUTRE | OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE AUTRE 
COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES 


LIQUIDES LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


35 10 80 6,055 215 26,395 5 20 5 1,305 19,570 115 11,755 40 
30 15 50 4.115 - 150 17,910 $ 5 5 395 13,740 70 8.035 715 
10 - 30 1.945 70 8.485 5 10 - 915 5.825 45 3.715 30 
20 50 130 25 100 18.145 - - 30 4,970 15 70 13,375 15 
15 40 85 = 60 8.055 - - 25 2.500 - 30 5,695 - 
5 10 45 25 40 10,095 . - 5 2,470 15 30 7,680 15 
10 25 60 40 380 4,670 - 5 20 640 115 190 4,215 - 
to 20 50 30 320 3.250 5 - 25 470 105 160 2.920 5 
5 10 10 10 60 1.420 - - - 170 10 30 1,295 - 
20 25 80 10 105 6.755 - - 35 1,170 10 85 5,670 25 
5 S 15 - 25 2.075 - - 5 470 - 25 1.620 - 
1S 20 65 15 80 4.675 - - 30 695 10 65 4,050 15 
20 25 40 785 145 18,560 - 30 - . 275 13,125 60 6.035 755 
15 30 25 340 125 13.295 - 15 - 70 9.775 35 3.940 $ 
5 - 15 445 25 5.265 - 20 - 205 3.355 30 2.095 50 
30 20 90 30 + 240 8,260 - 5 5 1.050 20 70 7,520 10 
15 5 30 10 110 3.455 - 5 5 535 : 10 3,065 5 
20 15 60 20 130 4,805 - - 5 510 20 60 4,455 10 
10 60 240 40 370 6,580 - - + 25 1,200 10 80 5.955 25 
- 30 70 10 105 2.550 - - 10 705 10 25 2.020 5 
10 35 165 30 265 4,030 - - 15 - 495 10 55 3,935 " 25 
295 75 5.065 95 195 14,575 15 245 60 10.315 40 30 9,570 40 
180 40 3.045 $5 160 8,445 5 130 30 6,400 20 25 5.300 15 
Its 30 2.020 35 40 6.130 to 11S 30 3,915 20 5 4,270 -30 
10 - 20 15 25 5.360 - - 5 1,290 5 15 4,120 - 
10 - 10 - 15 3.190 - - - 680 : 10 2,530 ‘: 
- - 10 10 1S 2.175 - - - 605 - - 1,585 - 
25 20 1S 2.990 110 16.160 10 - 5 5.420 2.970 90 10,915 30 
15 10 45 250 45 6.205 - - - 1,520 260 20 4,760 5 
10 10 70 2.735 70 9,960 10 - - 3.905 _ 2,710 70 6.155° ‘+. 25 
25 5 130 55 50 14,225 5 - 5 1.475 306 35 12.660 20 
10 5 65 1S 25 5.260 - - - 480 105 20 4,770 10 
15 5 70 35 25 8.965 5 - 5 1,005 200 15 7,885 15 
15 330 95 25 225 2.790 - - 160 355 10 90 2,860 7 5 
10 260 65 10 120 1,790 - - 125 : 260 5 - 50 1,800 - 
5 70 30 1S 100 1,005 - - 35 85 - 35 1.060 - 
15 35 145 20 75 4,315 5 - 10 755 55 10 3.770 to 
to 20 80 5 45 2.010 5 - 10 465 5 5S 1,685 5 
5 10 70 15 35 2,305 5 - 5 - 290 45 10 2,085 5 
10 5 10 1,515 25 6.485 5 - 5 145 3.910 25 3,965 5 
10 5 = 930 10 4,240 - - - 65 2.630 25 2.470 - 
- - 5 $85 15 2.245 - - - 85 1.280 5 1,490 5 
25 30 20 135 50 9,750 - 10 30 75 4,625 40 5,220 . 10 
15 20 15 120 30 6.335 - 5 20 35 3.360 20 3.100 - 
5 5 10 15 15 3,415 - 5 10 : 40 1,270 20 2,120 10 
85 185 7,455 410 1,315 14.510 25 65 165 17,425 200 505 + 5.530" 90 
25 105 2.245 210 920 7,170 - 20 95 7,020 95 330 3,085 35 
60 80 5.215 200 395 7,340 20 45 70 10,405 100 175 "2,450 : 55 


NO 


OU wre 
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TABLE 56. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR INCORPORATED CITIES AND TOWNS 


AND OTHER MUNICIPAL SUBDIVISIONS OF 10,000 POPULATION AND OVER, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 
PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR OIL OR OTHER 


LOCALITY COKE LIQUID FUEL 
_ - - ELECTRICITY OTHER 
LOCALITE CHARBON HUILE OU - _ 
OU COKE AUTRES ELECTRICITE AUTRE 


LIQUIDES 


CITY OR TOWN 
CITE OU VILLE 


1 SARNIA, C. ONT......... 16,955 5 5 1,660 13.865 20 L315 80 
2 OWNED — POSSEDE.. 11,345 5 5 1,060 9,940 10 315 15 
3 RENTED — LOUE 5.610 - 5 600 3.925 15 1,000 60 
4 SASKATOON, C. SASK.. a 38.615 20 30 1,325 36.305 100 615 220 
5 OWNED — POSSEDE.. 22.945 20 10 625 22.170 40 75 5 
6 RENTED — LOUE 15,665 - 20 700 14,140 60 540 215 
7 SAULT STE. MARIE. C., ONT.... 20,890 75 90 16,330 2.840 155 1,355 50 
8 OWNED -— POSSEDE.. 14,765 55 70 12,195 1,545 125 755 15 
9 RENTED — LOUE 6.125 15 15 4.130 1,290 35 600 30 
10 SEPT-ILES. C., QUE 5,630 - 10 4,890 10 20 690 10 
11 OWNED -— POSSEDE.., 2,850 - 5 2.610 5 5 215 - 
12 RENTED — LOUE 2.775 - S 2.275 $ 15 470 10 
13 SHAWINIGAN, C. QUE... en 7,500 10 45 7.160 25 20 210 35 
14 OWNED — POSSEDE.. 2.460 5 20 2,350 = 10 70 - 
15 RENTED — LOUE. 5.045 - 20 4,805 25 10 140 35 
16 SHAWINIGAN-SUD, T. - V., QUE 2,800 - 35 2.595 - $ 155 10 
17 OWNED -— POSSEDE.. 1,755 - 30 1,640 - 5 85 - 
18 RENTED — LOUE... 1.045 - $ 955 5 5 75 10 
19 SHERBROOKE, C.. QUE 22.690 45 125 21,495 355 125 390 155 
20 OWNED -— POSSEDE.. 8.145 - 25 8,040 20 25 25 - 
21 RENTED - LOUE 14,545 45 10$ 13.450 335 ” 10S 360 155 
22 SILLERY, C.. QUE 3,445 - 20 3.260 5 - 150 5 
23 OWNED — POSSEDE.. 2.250 : 15 2.150 - - 80 - 
24 RENTED — LOUE 1,200 5 5 LT EO - - 70 5 
25 SIMCOE, T. - V. ONT.... 3,550 15 5 1,010 2.315 5 195 5 
26 OWNED — POSSEDE.. 2,200 10 5 690 1,405 : 80 - 
27 RENTED — LOUE 1,350 - . 320 910 5 HS 5 
28 SOREL, C.. QUE 5.075 - 35 4.305 10 5 715 10 
29 * OWNED — POSSEDE.. 2,505 - 30 2.280 5 - 180 5 
30 RENTED - LOUE 2.580 - 5 2.020 5 5 535 5 
31 STRATFORD, C. ONT. 7,650 75 - 3,625 3.260 35 615 35. 
32 OWNED — POSSEDE 5.020 45 - 2.520 2.135 1S 305 - 
33 RENTED — LOUE... 2.630 30 - 1.105 1.130 25 315 30 
34 SUDBURY, C.. ONT......... 24,455 40 25 15.455 6,760 80 1,985 105 
35 OWNED -— POSSEDE.. 13.335 5 3 9,255 2.880 45 1.130 10 
36 RENTED — LOUE 11,120 35 25 6.195 3,880 40 855 95 
37 SWIFT CURRENT, C., SASK 4,690 - 5 95 4.515 15 35 25 
38 OWNED — POSSEDE.. 2,785 - - 35 2,730 $ 5 - 
39 RENTED - LOUE 1,905 5 - 60 1,785 5 30 25 
40 SYDNEY, C. N.S. - N.-E. 8,025 1.285 40 6,510 ts 10 165 - 
41 OWNED = POSSEDE.. 5,330 745 15 4,500 10 5 55 - 
42 RENTED — LOUE 2,695 540 20 2.010 5 - 110 - 
43 THETFORD MINES. C. QUE 5.715 - 125 5.270 5 20 290 15 
44 OWNED -— POSSEDE.. 3.505 - 80 3.290 - 10 125 - 
45 RENTED — LOUE 2,205 - 45 1,980 - 10 160 10 
46 THOMPSON, C. MAN + 4,760 10 5 1,070 2,125 135 1.375 50 
47 OWNED -— POSSEDE.. 1,925 - 5 580 1,045 65 230 - 
48 RENTED — LOUE 2.840 10 - 490 1,085 70 1.140 50 
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TABLEAU 56, LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, CITES ET VILLES CONSTITUEES, 
ET AUTRES SUBDIVISIONS MUNICIPALES DE 10,000 HABITANTS ET PLUS, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


COAL OR 
COKE 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


COAL OR 
COKE 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


ELECTRICITY] OTHER ELECTRICITY] OTHER 


CHARBON HUILE OU CHARBON HUILE OU 


OU COKE AUTRES ELECTRICITE] AUTRE | OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE AUTRE 
COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES - 
LIQUIDES LIQUIDES CANALISE } EN BOUTEILLE 


10 - 30 6,000 85 10,820 5 - - 220 12,865 45 3,795 20 
- - 20 4,240 60 7,020 10 - - 35 9.420 25 1,855 5 
10 - 15 1,765 25 3,805 - - - 180 3.440 20 1,945 15 
25 25 70 4.615 465 33.400 15 20 15 410 33,110 165 4,805 80 
20 20 30 3.170 390 19,305 5 20 10 105 20,850 78 1,865 20 
5 5 40 1.445 75 14,090 to - 10 310 12,265 90 2.935 60 
45 50 85 1.260 375 19.065 5 20 55 1.055 2.215 165 17,345 35 
35 45 45 660 315 13,650 5 15 50 560 1,180 130 12.810 15 
10 $ 35 605 60 5,410 - - - 495 1.035 35 4,540 iS 
10 15 105 30 255 5,215 - - 10 3.025 5 35 2.545 10 
- 1S 50 15 185 2,590 - - {5 1,705 15 1.110 5 
10 5 55 10 75 2.620 - - - 1,320 - 20 1,430 10 
20 $5 235 60 285 6,840 5 5 20 1.105 10 55 6,300 15 
5 25 25 : 80 2,320 - 5 10 575 = 25 1,845 - 
10 30 215 55 205 4,530 5 - 15 530 5 30 4,450 10 
5 40 50 15 55 2,640 5 - 20 390 5 5 2,380 5 
- 25 30 = 25 1.670 5 - 15 285 - : 1,450 - 

- 10 25 15 25 970 - - 5 105 . 5 930 5 
5 t10 500 3.100 775 18.195 5 25 75 16,300 1.495 380 4,320 100 
- 35 105 505 210 7,295 - - 25 6.855 245 95 915 5 

- 75 400 2.595 570 10,900 10 25 55 9,445 1.250 280 3,405 90 

5 15 50 5 10 3,360 - 5 5 1.025 - 5 2.405 - 
5 15 20 5 : 2,210 - - - 665 - - 1,580 - 
5 - 30 - 5 1.155 - 5 - 360 - 10 825 - 
5 - 5 1,700 25 1.815 - 5 - 35 2.135 10 1,365 5 
- - 5 1.035 10 1,150 - - - 5 1,390 $ 800 - 
5 - - 665 10 670 - 5 - 30 745 - 570 5 
- 30 265 10 45 4.725 5 - 15 680 . 10 4,370 5 

- 25 110 5 25 2,340 - - 15 375 - 5 2.105 - 
oo 10 150 $ 20 2.385 5 - - 300 - 5 2,265 5 
20 5 20 435 110 7.055 5 i0 - 160 1,910 60 5,500 15 
15 5 10 350 85 4,555 5 5 - 60 1,305 25 3,605 15 
- - 15 90 30 2.495 - - 100 600 30 1,895 5 
50 15 185 575 200 23,425 5 10 - 1,380 4,470 130 18,410 60 
25 15 110 365 130 12.690 : - 5 415 2.045 80 10,775 20 
25 - 75 215 75 10,730 $ 10 - 965 2.425 50 7,635 35 
10 5 = 950 35 3.690 5 - - 35 4.205 20 4to 10 
5 5 5 620 25 2.130 : : 5 S 2,605 10 160 - 
5 - 335 10 1,555 5 5 - 35 1.600 10 250 10 
705 10 1,265 90 355 5.595 5 740 20 2.675 50 150 4,375 15 
350 5 840 40 270 3,820 - 340 10 1,785 30 115 3,045 10 
350 10 425 50 85 1,770 5 400 15 890 20 35 1,330 10 
- 85 155 15 75 5,385 - - 55 1,590 IS 60 3,980 15 
- 50 80 5 40 3,335 - - 45 ETS 5 35 2,305 5 
- 35 75 10 40 2.045 5 - 15 470 5 30 1.675 10 
to - 10 80 250 4,420 5 - - 120 1,335 100 3,190 15 
5 - - 45 205 1.670 - - - 15 685 40 1,180 S 
5 - 10 35 50 2,745 - - - 105 650 65 2.010 10 
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TABLE 56. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR INCORPORATED CITIES AND TOWNS 
AND OTHER MUNICIPAL SUBDIVISIONS OF 10.000 POPULATION AND OVER, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 
PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR OIL OR OTHER! 
COKE LIQUID FUEL 


LOCALITY 


_ - ELECTRICITY OTHER 
CHARBON HUILE OU 


LOCALITE ited 
OU COKE AUTRES ELECTRICITE 


AUTRE 


CITY OR TOWN 
CITE OU VILLE 


1 THOROLD, T. - V.. ONT... 4,150 10 15 1.750 2,275 20 80 - 

2 OWNED -— POSSEDE 3.235 15 10 1,390 1,770 10 35 - 

3 RENTED — LOUE 920 - 5 360 505 - 45 - 

4 THUNDER BAY, C. ONT.. 31,275 85 130 10,320 19,305 90 1,275 65 

5 OWNED — POSSEDE.. 22.825 70 110 7,935 14,005 75 620 10 

6 RENTED - LOUE. 8.445 10 20 2.385 5.305 20 655 55 

7 TIMMINS, T. - V., ONT, 7,860 - 30 1,740 5.740 30 305 : 15 

8 OWNED — POSSEDE.. 4.435 ro 15 1,045 3.190 10 175 5 

9 RENTED — LOUE... 3.430 - 20 700 2.550 20 135 10 
10 TORONTO, C. ONT........ 224,395 3.035 190 124,125 82.250 630 13,375 795 
11 OWNED -— POSSEDE 93,815 490 90 54,645 37.645 240 665 45 
12 RENTED - LOUE 130,580 2.545 100 69.480 44,600 385 12,710 750 
13 TRACY, T. - V. QUE 2.855 - 15 2.455 - 5 385 - 
14 OWNED — POSSEDE.. 1.845 - 5 1,700 - = 140 - 
15 RENTED — LOUE 1.010 - B) 750 - 5 245 5 
16 TRAIL, C. B.C. - C.-B 3,550 . 35 20 700 2.660 20 120 5 
17 OWNED — POSSEDE.. 2.325 20 15 555 1.670 15 55 - 
18 RENTED — LOUE 1.225 15 - 145 990 5 60 5 
19 TRANSCONA, C,. MAN.. 5.795 10 - 565 5.065 3 130 15 
20 OWNED — POSSEDE.. 4,765 5 - 440 4,300 5 15 - 
21 RENTED ~ LOUE 1,030 5 fof 125 765 - 120 15 
22 TRENTON, T. - V. ONT. 4,210 20 10 2.280 1,575 5 305 15 
23 OWNED -— POSSEDE.. 2.480 15 5 1.270 1.000 = 185 $ 
24 RENTED — LOUE 1,735 5 $ 1,005 580 5 125 10 
25 TROIS-RIVIERES. C.. QUE... 15.510 35 105 14.280 20 95 935 . 45 
26 OWNED — POSSEDE.. 5.785 15 35 5.515 = 30 195 - 
27 RENTED — LOUE... 9.725 25 70 8.770 1S 65 745 45 
28 TRURO, T. - V. N.S. - N.- 4.025 50 60 3.840 . 5 75 5 
29 OWNED - POSSEDE.. 2.275 40 40 2,160 - 5 20 - 
30 RENTED - LOUE 1,750 . 5 15 - 1,670 - - 50 - 
31 VAL-D'OR. T. - V.. QUE... 4,465 - - 75 3.885 25 75 390 15 
32 OWNED -— POSSEDE.. 1.975 - 50 1.770 10 25 125 - 
-33 RENTED — LOUE 2,485 - 25 2.110 15 50 265 10 
34 VALLEYFIELD (SALABERRY-DE-). C., QUE... 8.275 $ 75 7,300 IS 295 560 25 
35 OWNED — POSSEDE.. 3,810 5 30 3.565 5 65 145 - 
36 RENTED - LOUE 4.465 - 45 3.735 10 230 420 25 
37 VANCOUVER, C. B.C. - C.-B.. 153,295 960 945 63.750 79,415 350 6,750 1,135 
38 71.950 345 425 26.710 43.310 150 925 85 
39 81,345 610 520 37,035 36,110 200 5,820 - 1,050 
40 7,040 10 - 6.285 . 45 5 195 100 
al 2.015 10 - 1,880 100 = 20 - 
42 5.020 : - 4,405 345 5 170 95 
43 VAUGHAN, T. - V., ONT..... 4,270 40 20 3,705 250 30 210 10 
44 OWNED — POSSEDE.. 3.250 15 10 2.875 195 20 135 - 
45 RENTED — LOUE 1,015 25 10 830 55 10 75 10 
46 VERDUN, C. QUE. ......... 24,105 80 90 12.085 10.390 55 1,355 60 
47 OWNED -— POSSEDE.. 3.405 10 10 2.185 1,005 5 180 5 
48 RENTED - LOUE 20.700 70 75 9.895 9,385 50 1,170 55 
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TABLEAU 56. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, CITES ET VILLES CONSTITUEES, 
ET AUTRES SUBDIVISIONS MUNICIPALES DE 10,000 HABITANTS ET PLUS, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON 


COAL OR 
COKE 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


COAL OR 
COKE 


ELECTRICITY) OTHER ELECTRICITY) OTHER 


CHARBON HUILE OU CHARBON HUILE OU 


OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE] AUTRE | OU COKE AUTRES BOTTLED  [ELECTRICITE, AUTRE 
COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES : 


LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE LIQUIDES CANALISE { EN BOUTEILLE 


- 1S 5 1,310 45 2,780 - 5 5 65 2,605 20 1,440 -5 

5 10 10 1,116 40 2,070 - 5 - 4 2,060 15 1,110 5 

- 5 - 200 5 710 - - - 25 545 10 335 - 
85 205 130 750 280 29,805 1S 30 120 550 12,645 145 17,730 55 
60 190 90 555 175 21,735 15 20 105 220 9.745 105 12,610 20 
25 15 35 195 10S 8.065 5 10 10 330 2.900 45 5,115 35 
10 1S 25 505 35 7,265 5 5 5 265 3.825 30 3.730 5 
5 15 15 345 25 4.030 5 - » 5 105 2,400 20 1,895 . 10 
10 - 10 15S 15 3,240 - 5 - 160 1,420 5 1,840 - 
435 65 1.885 75,620 1.415 144,920 65 1,305 90 29,915 94,590 1.655 96,330 510 
245 so 780 40,650 530 51,540 20 155 50 3.315 45,755 795 43,650 + 95 
180 10 1,100 34.970 885 93,375 40 1,155 4 26.600 48.835 860 . 52,680 als 
5 5 50 5 10 2.775 - - 5 530 - 5. 2.315 - 
5 5 30 = 10 1,800 - - 5 420 - 5 1,420 - 

5 - 15 a) 5 975 - - - 110 - - 895 - 
10 20 5 195 20 3.300 - - 25 40 805 15 2.665 - 
10 20 : 105 1S 2.175 - 5 20 15 420 10 - 1,855 - 
- - 5 90 - 5,125 - - - 20 385 5 815° - 
10 10 10 135° 30 5.605 - - 5 25 4.150 to 1,585 15 
- 5 10 120 20 4,605 - - . 5 3,585 15 1,155 5 
10 - - 10 10 ~ 995 - - 5 20 565 - 435 15 
to 20 1S 220 120 3,830 - to 15 150 845 10 3.180 5 
§ 20 10 175 90 2.185 - 10 is 1S 580 5 1,850 5 

- 5 5 4S 35 1,655 - - 5 . 135 265 5 1,325 5 
25 105 530 85 605 14,145 10 5 40 2.210 45 230 12,935 50 
1S 55 105 20 175 5,425 - : 10 975 5 85 4,705 5 
10 60 420 65 430 8,720 is . 5 25 1,240 45 150 8.225 40 
tS 50 550 ss 125 3,230 - 25 40 1,810 15 65 2.060 - 
15 40 325 35 95 1,765 - 25 35 845 10 50 1,305 - 
- to 230 20 25 1.465 - - 5 965 5 15 760 - 
1S 20 30 20 55 4,320 - - 20 345 25 30 4,040 10 
5 20 1S 15 35 1.885 - - 15 135 15 30 1,785 5 

5 - 15 - 20 2.440 - - 5 210 10 5 2.250 5 
10 75 90 35 245 7,825 = 10 30 855 20 140 7,200 15 
5 50 30 10 100 3,620 - 5 20 545 . S . 85 3.140 5 
5 30 60 25 145 4,205 - 5 10 305 10 . 60 4,060 10 
235 405 2,925 39,585 530 109.565 45 350 365 . 25.945 74,690 705 50,845 390 
165 255 1,565 20.060 295 49,590 20 100 190 4,160 38,710 285 28,455 - 55 
70 150 1.360 19,525 235 59,975 25 260 175 21,785 35,975 425 22,390 340 
20 5 40 130 40 6.805 - - 5 1.160 330 20 5,505 15 
$5 5 15 20 20 1.950 - - - 165 45 : 1,805 - 
10 - 30 110 ”. 20 4,850 - - 5 1,005 285 20 3,705 10 
20 10 10 40 160 4,030 - 10 5 80 245 80 3.850 5 
5 5 10 30 110 3.095 - - 5 60 200 40 2,945 - 
1S 5 - 10 50 935 - 10 5 15 45 40 905 5 
40 25 170 10,755 105 13.005 10 30 35 2.520 10,740 160 10,580 - 40 
20 15 10 1,040 5 2.320 - 5 15 260 1.120 - + 2.000 . - 
25 15 160 9,710 100 10,685 10 25 25 2,260 9,620 160 8.575 4 
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TABLE 56. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR INCORPORATED CITIES AND TOWNS 
AND OTHER MUNICIPAL SUBDIVISIONS OF 10,000 POPULATION AND OVER, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR OIL OR OTHER] 


LOCALITY COKE LIQUID FUEL 
- - - ELECTRICITY OTHER 
LOCALITE CHARBON HUILE OU - - 
OU COKE AUTRES ELECTRICITE AUTRE 


LIQUIDES 


CITY OR TOWN 
CITE OU VILLE 


VERNON, C., B.C, - C.-B.. 4,165 45 170 870 2.655 20 325 80 
OWNED — POSSEDE. 2.675 15 120 655 1,700 5 145 40 
RENTED - LOUE 1,490 25 50 220 950 15 185 40 

VICTORIA, C.. B.C. - C.-B. 24.670 275 340 19,635 820 30 3.480 90 
OWNED -— POSSEDE. 9,265 145 145 8.200 305 15 450 10 
RENTED — LOUE 15,405 130 195 11,440 515 15 3,030 80 

VICTORIAVILLE. T. - V.. QUE.. sees 5,950 5 140 5.400 5 15 365 25 
OWNED - POSSEDE . 3.020 - 60 2,835 : 10 110 5 
RENTED - LOUE... 2,930 5 80 2.560 5 10 250 20 

WALLACEBURG, T. - V.. ONT 3,195 - 15 95 2.960 10 100 10 
OWNED — POSSEDE. 2,330 - $5 55 2.195 5 70 - 
RENTED — LOUE 860 - to 40 765 $ 35 10 

WATERLOO, C., ONT. 10,830 45 S 4.925 4,995 10 805 40 
OWNED — POSSEDE. 6.465 30 5 3.215 2.980 S 225 5 
RENTED — LOUE 4,360 - 10 5 1,710 2,005 to 585 35 

WELLAND, C., ONT 12,805 20 10 2.275 9.855 45 550 40 
OWNED — POSSEDE. 9.070 20 15 1.605 7.275 25 125 5 
RENTED — LOUE 3.735 5 7 675 2.580 20 425 35 

WEST KILDONAN, C., MAN.. 7.105 5 5 1,360 5.485 10 220 20 
OWNED — POSSEDE 5.530 5 5 1,090 4,410 - 20 $ 
RENTED — LOUE 1,575 - 265 1,075 10 200 15 

WESTMOUNT, C.. QUE... 8,165 15 - 6.815 945 - 360 25 
OWNED -— POSSÈDE. 3,180 - - 2.810 350 - 20 - 
RENTED — LOUE... 4,985 10 - 4.005 595 - 350 25 

WHITBY, T. - V. ONT.. 6.610 30 20 4,475 1,390 25 640 30 
OWNED -. POSSEDE. 4,770 20 10 3.460 1.020 15 235 5 
RENTED —. LOUE 1,835 ., 10 10 1,020 365 10 395 25 

WHITCHURCH - STOUFFVILLE, T, - V., ONT. 3.105 40 25 2.385 375 45 235 10 
OWNED — POSSEDE.... 2.390 35 10 1.830 300 35 165 - 
RENTED — LOUE 71S - 10 555 70 10 70 - 

WHITEHORSE, C., YUKON 3.255 5 170 2.915 15 10 145 5 
OWNED — POSSEDE. 1,570 $ 125 1,405 - 10 25 - 
RENTED -— LOUE 1,685 - 40 1,505 10 5 WS 5 

WHITE ROCK, C., B.C. - C.-B. 4,130 s 25 1,100 2.735 $ 240 25 
OWNED - POSSEDE. 2,640 - IS 710 1,775 $ 125 5 
RENTED — LOUE 1,490 - 10 390 955 - 115 20 

WINDSOR, C.. ONT 59,660 405 75 6,650 47,645 105 4,555 225 
OWNED — POSSEDE. 40,350 95 45 4,805 34,160 50 1,180 15 
RENTED — LOUE 19.310 315 35 1,840 13,490 60 . 3,375 205 

WINNIPEG, C., MAN........ 83.840 500 145 15,325 63.520 280 3,190 885 
OWNED — POSSEDE. 39.515 155 65 8.030 30,810 70 350 30 
RENTED - LOUE 44,320 350 75 7,290 32,710 210 2,840 855 

WOODSTOCK, C.. ONT nine 7,935 20 5 3,150 4,295 10 440 20 
OWNED — POSSEDE. . 5.235 10 $ 2.415 2,665 - 135 5 
RENTED — LOUE... 2,700 5 5 735 1,625 10 305 1S 

YORKTON, C.. SASK..... 4,125 15 - 250 3,745 10 55 45 
OWNED — POSSEDE. 2.590 15 - 150 2,405 : 20 - 
RENTED — LOUE 1,530 5 - 95 1,340 5 35 45 
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TABLEAU 56. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION. PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, CITES ET VILLES ‘CONSTITUEES, 


ET AUTRES SUBDIVISIONS MUNICIPALES DE 10,000 HABITANTS ET PLUS, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


COAL OR 
COKE 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


COAL OR 
COKE 


ELECTRICITY} OTHER ELECTRICITY) OTHER 


CHARBON HUILE OU CHARBON HUILE OU 


OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE| AUTRE | OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE AUTRE 
COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES 


LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


160 15 465 95 3.415 - 10 ns 110 2,340 20 1,560 10 


5 1 
5 135 10 300 65 2.160 5 - 95 55 1.580 10 920 10 2 
$ 25 5 170 30 1,255 - 5 20 60 760 5 635 - 3 
65 135 1.210 3,765 180 19,315 10 125 145 7,680 3.015 115 13,505 80 4 
45 90 745 1.165 75 7,145 5 45 100 1,200 1,345 55 6,520 5 5 
20 45 470 2.600 100 12,165 5 80 50 6,480 1.675 55 6.990 75 6 
5 70 65 25 115 5.660 - - 45 1,815 15 1S 4,035 20 7 
- 40 25 15 55 2,885 - - 25 1.065 10 10 1.905 = 8 

- 30 45 15 60 2.775 - - 15 750 - 10 2.135 20 9 

- - 10 2.010 25 4,145 5 - - 15 2,665 10 500 - 10 
- - 10 1.410 20 895 - - - 10 1.980 5 330 : 1 

- - - 600 5 255 5 - - 5 685 5 170 5 12 
15 5 20 450 30 10,310 - - 5 540 3,855 25 6.385 20 13 
15 - 10 370 10 6.065 - - - 70 2.345 10 4,040 - 14 
- 5 10 85 20 4,245 - - $ 475 1,515 10 + 2,350 20 15 
5 5 45 7,555 55 5.130 5 - 10 170 10.655 60 1,895 10 16 
5 5 15 5.355 30 3.645 5 , - 10 55 7,925 40 1,030 5 17 
5 : 25 2.200 20 1,485 - - 5 1S 2.725 20 860 10 18 
10 5 15 165 30 6.885 - $s - 60 4,000 40 3,000 .10 19 
10 5 5 130 20 5.365 - $s - 25 3.280 20 2.205 5 20 
- - 10 35 15 1,515 - - - 35 715 {5 800 s 21 
10 - 30 2.285 30 5.810 - 15 - 3.800 2.060 40 2.240 15 22 
5 - 15 675 20 2.455 - : - 1.010 1165 25 980 : 23 
5 - 10 1,605 10 3,355 - 15 - 2.790 890 15 1,255 15 24 
20 10 20 290 160 6.105 10 15 10 180 1,160 45 5.185 5 25 
20 5 20 220 130 4.380 5 5 10 60 910 30 3,755 5 26 
- 5 - 70 | 30 1,725 10 5 - 120 255 15 1,435 - 27 
20 15 15 90 105 2.855 - = $ 70 340 25 2.650 5 28 
20 10 10 70 90 2.190 - 5 S 45 280 20 2,030 10 29 
5 10 10 15 20 665 - - $ 25 65 10 615 - 30 
- 110 65 20 420 2.635 5 5 105 505 20 140 2.465 20 31 
- 85 25 10 280 4,165 - 5 85 130 - 80 1,265 15 32 
5 20 35 10° 140 1.470 - 5 20 370 20 60 1,205 10 33 
5 5 345- 765 15 3.000 - 5 15 445 2,195 30 1,440 - 34 
5 10 225 550 10 1,835 - 5 10 235 1,395 20 970 - 35 
- - 120 210 5 1,160 - - 5 215 795 10 470 - 36 
75 20 160 19.060 721$ 40,110 20 105 1$ 590 45,640 240 12,990 75 37 
35 10 90 13.075 135 26.995 - 5 5 215 33,310 125 6.685 5 38 
40 5 65 5.980 80 13.115 20 100 5 380 12,335 120 6,310 65 39 
130 110 245 4,605 405 78.330 15 105 45 2.030 43.110 425 37.870 260 40 
60 75 80 1.130 150 38.025 : 10 40 275 20.710 165 18.295 20 41 
70 35 165 3.475 260 40,305 ts 90 5 1,755 22,400 260 19,570 240 42 
10 - 20 1.215 30 6.655 - 5 - 75 2.830 35 4,980 15 43 
10 - 10 815 25 4,380 - 5 - 30 1.825 25 3,345 10 44 
- - 1S 405 - 2.280 5 - - 45 1,005 10 1,630 5 45 

. 35 5 390 20 3,680 - 5 20 80 3.350 25 615 35 46 

- 30 = 315 5 2.240 - 5 20 40 2.205 15 295 10 47 


- 5 $ 75 10 1,440 - - se 40 1.140 5 + 325 20 48 
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TABLE S6. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR INCORPORATED CITIES AND TOWNS 


AND OTHER MUNICIPAL SUBDIVISIONS OF 10,000 POPULATION AND OVER, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 
PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR OIL OR OTHER! 


LOCALITY COKE LIQUID FUEL 
_ - - ELECTRICITY OTHER 
LOCALITE CHARBON HUILE OU - - 
OU COKE AUTRES PIPED BOTTLED ELECTRICITE AUTRE 


LIQUIDES CANALISE JEN BOUTEILLE 


OTHER MUNICIPAL SUBDIVISIONS 
AUTRES SUBDIVISIONS MUNICIPALES 


ANCASTER, TWP., ONT... 4,000 75 10 2.620 1,195 20 80 - 
OWNED — POSSEDE. 3.610 60 10 2.340 1,120 10 70 - 
RENTED — LOUE 385 15 - 280 75 10 5 - 

ANNAPOLIS, MUN.. N.S. - N.-E 4,925 20 1,160 3.630 10 55 35 15 
OWNED -— POSSEDE. 4.050 10 1,070 2,890 5 45 25 15 
RENTED — LOUE 875 20 90 745 5 5 10 5 

ANTIGONISH, MUN., N.S. - N.-E 2,310 25 420 1,815 5 $ 40 - 
OWNED — POSSEDE. 2.065 25 385 1,610 5 10 30 - 
RENTED — LOUE... 245 . 35 200 - - 10 - 

87. BONNY VILLE. MUN.. ALTA. - ALB.. 2,355 85 145 575 1.500 50 - - 
OWNED -— POSSEDE. 960 85 135 485 220 40 - - 
RENTED — LOUE 1,395 5 10 85 1.285 10 5 - 

BURNABY. MUN. B.C, - C.-B. 38.675 ts 155 14,845 21.590 105 1,610 255 
OWNED — POSSEDE. 23,860 80 110 9.420 13.815 55 370 15 
RENTED — LOUE 14,810 35 4 5.420 7,780 55 1,240 240 

CAMPBELL RIVER, MUN. B.C. - C.-B, 2.855 = 40 2.260 25 140 380 10 
OWNED — POSSEDE. 1,930 5 25 1.675 5 85 130 - 
RENTED — LOUE 925 10 585 20 55 250 10 

CAPE BRETON. MUN. NS. - N.-E. 9.025 2.350 175 6,350 20 40 85 10 
OWNED — POSSEDE. 7,925 2.040 160 5.615 15 30 Blt) 15 
RENTED — LOUE 1,095 305 15 735 - 10 35 - 

CHARLESWOOD, MUN.. MAN 3.125 5 - 750 2.250 - 125 - 
OWNED — POSSEDE. 2.715 5 5 600 2.040 - 75 - 
RENTED — LOUE 415 5 150 205 - 50 - 

CHILLIWHACK, MUN. B.C. 6.245 35 130 2.385 3.355 125 210 5 
OWNED — POSSEDE. 4,530 20 105 1.600 2.580 75 145 5 
RENTED — LOUE 1,715 15 30 . 785 775 50 70 5 

CHINGUACOUSY. TWP., ONT 7,615 40 20 2.030 4.915 50 545 15 
OWNED -— POSSEDE. 6.545 10 15 1,440 4.535 30 516 5 
RENTED — LOUE... 1,065 25 5 590 380 25 30 10 

COLCHESTER, MUN. N.S. - N-E 6,355 45 1,215 4,990 5 20 75 10 
OWNED -— POSSEDE. 5,400 35 1.065 4.215 5 20 60 10 
RENTED — LOUE... 955 10 155 770 - - 20 - 

COQUITLAM. MUN., B.C. - C.-B. 13,265 5 65 3.355 9.085 75 645 35 
OWNED - POSSEDE. 9,885 10 40 2.285 7,360 50 140 5 
RENTED - LOUE. 3.380 - 25 1,070 1,720 30 505 35 

CUMBERLAND, MUN. NS. - N.-E. 4,600 245 1,185 3.145 - 5 15 5 
OWNED — POSSEDE. 4,095 205 1,085 2,780 - 5 10 5 
RENTED — LOUE... 505 40 105 365 - - - - 

DARLINGTON, TWP., ONT.. 2,705 50 80 2.345 35 35 155 - 
OWNED -— POSSEDE. 2.320 45 75 2.005 15 25 150 - 
RENTED -— LOUE 385 5 5 340 15 10 5 : 

DELTA, MUN., B.C, - C.-B 12,055 25 95 2,035 9,375 30 465 40 
OWNED -— POSSEDE. 10,020 1S 65 1,445 8.205 15 275 10 
RENTED - LOUE... 2,040 5 30 590 1.175 20 190 30 

EAST HANTS, MUN.. NS. - N.-E. 3.030 5 590 2.370 - 20 40 - 
OWNED — POSSEDE.. 2.590 5 500 2.035 - 15 30 - 
RENTED - LOUE... 440 5 95 335 - - 15 - 
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TABLEAU 56. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, CITES ET VILLES CONSTITUEES, 
ET AUTRES SUBDIVISIONS MUNICIPALES DE 10,000 HABITANTS ET PLUS, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


COAL OR 
COKE 


COAL OR 
COKE 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


ELECTRICITY] OTHER 


HUILE OU CHARBON HUILE OU 


CHARBON _ à TR 
OU COKE |. AUTRES ELECTRICITE| AUTRE | OU COKE AUTRES BOTTLED 
COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES 


LIQUIDES LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


20 5 5 240 55 3.680 - 15 5 65 1,125 25 2.755 
(5 . 5 200 45 3.345 - 5 5 60 1,060 20 2,455 
5 - - 35 10 330 - 5 - 5 65 5 300 

5 1,345 1.410 105 420 1.635 - - 1,365 1.850 65 205 1.410 

5 1,240 1.130 75 370 1,225 - - 1,250 1,510 45 175 1,050 

: 105 280 30 45 410 - - 120 340 20 35 360 
10 560 865 75 330 475 - 15 560 935 25 65 685 
10 520 770 75 310 385 - 20 520 835 25 60 585 
- 40 95 - 15 90 - - 40 100 - 5 100 
25 190 25 520 160 1.430 - 15 175 50 1,005 145 955 
15 175 25 85 150 520 - 15 155 45 170 125 445 
15 15 5 440 10 910 - - 20 10 835 20 510 
70 120 1.075 5.635 270 31,490 AS 25 85 4,355 17.835 130 16,145 
45 105 585 4,295 180 18,645 10 30 65 1,375 11,225 65 11,085 
25 15 495 1,345 90 12,850 5 - 15 2.985 6.610 60 5.065 
10 10 220 25 250 2.330 - - 15 355 25 155 2.295 
10 15 120 15 170 1,600 - - 10 200 5 100 1,605 
: - 100 to 80 730 - - 5 150 20 55 690 
2.120 190 1,790 145 765 4,000 10 2.185 195 2.320 85 350 3.870 
1.855 175 1,570 120 685 3.500 10 1.910 185 2,055 70 320 3,370 
265 15 220 25 75 500 - 275 15 265 15 30 505 
- 15 - 80 5 3.030 - - - 10 1.830 5 1,280 

- 10 - 75 - 2.630 - - 5 5 1,665 5 1,045 

- 5 - 5 5 395 - - 5 170 - 235 
10 105 400 1,040 205 4,485 - 10 95 400 2.780 130 2.830 
5 85 235 690 150 3.365 - - 75 230 2.140 90 2.000 

5 20 170 350 55 1,120 - 10 15 170 645 40 835 
10 10 40 990 Ws 6.455 5 15 10 100 4,260 35 3,190 
10 5 30 925 80 5.500 5 5 = 45 3.965 25 2,495 
- 5 5 65 35 950 5 10 5 60 295 5 695 
40 1.240 1,830 135 540 2.565 5 40 1.210 2.400  : 35 185 2.475 
30 1,090 1,555 120 495 2,105 5 30 1,060 2.020 30 170 2,085 
10 150 270 20 45 460 5 10 150 385 5 10 390 
10 35 280 2.120 455 10,360 5 - 35 870 7,940 110 4,295 
15 25 120 1,770 410 7,540 5 - 30 315 6.565 85 2.880 
- 15 t60 345 45 2,820 - - 5 550 1,375 25 1,410 
160 1,175 1,630 50 315 1,255 10 © 208 1.140 1,985 10 140 1,105 
130 1,070 1,430 45 290 1,120 5 170 1.040 1.750 5 125 985 
30 no 205 5 25 135 - 35 105 235 5 15 120 
10 35 15 10 70 2,565 - 10 25 45 30 30 2.560 
10 35 5 5 60 2,195 - 10 20 35 15 25 2,210 
- 5 10 5 - 370 - - - i) 15 5 355 
25 55 340 1,265 60 10,300 15 10 35 640 8.350 so 2.940 
10 40 190 1.050 4 8,675 10 10 25 455 7,350 35 2.135 
10 20 150 210 25 1,620 5 5 10 180 1,000 15 805 
- 635 820 55 235 1,280 - - 605 890 15 100 1,410 

- 550 710 50 220 1.055 - - 520 760 5 790 1.195 

- 90 H0 5 10 220 - - 85 130 10 5. 210 


ELECTRICITY] OTHER 


Dob Woe 
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TABLE 56. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR INCORPORATED CITIES AND TOWNS 
AND OTHER MUNICIPAL SUBDIVISIONS OF 10.000 POPULATION AND OVER, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR OIL OR OTHER! 
COKE LIQUID FUEL 


LOCALITY 


- = ELECTRICITY OTHER 
CHARBON HUILE OU 
OU COKE 


LOCALITE _ _ 
ELECTRICITÉ AUTRE 


OTHER MUNICIPAL SUBDIVISIONS 
AUTRES SUBDIVISIONS MUNICIPALES 


1 ESQUIMALT, MUN., B.C, - C.-B. 4,005 15 35 3,150 135 15 640 5 
2 OWNED — POSSEDE. 2,185 15 40 1,860 65 10 195 - 
3 RENTED -— LOUE... 1,815 - 5 1,290 70 10 445 5 
4 ESSA. TWP., ONT............ 2.830 20 25 1.810 825 30 115 5 
5 OWNED —~ POSSEDE.. 1,290 20 25 890 255 30 65 5 
6 RENTED — LOUE 1,540 - - 920 570 - 45 
7? ETOBICOKE, B., ONT 82,290 790 25 47,100 31.730 65 2,400 185 
8 OWNED — POSSEDE. $1,435 65 15 31,370 19.275 20 665 25 
9 RENTED - LOUE 30.855 725 10 15,730 12,450 40 1,735 160 
10 FORT GARRY, MUN., MAN... 7.070 15 5 1.110 5,415 15 495 15 
11 OWNED - POSSEDE. 5.090 5 = 860 4,125 15 80 5 
12 RENTED — LOUE 1,990 5 5 255 1.290 - 415 15 
13 GEORGINA, TWP., ONT. 4,570 45 95 2.950 265 185 1,020 10 
14 OWNED — POSSEDE. 3.770 40 80 2,445 220 150 830 5 
15 RENTED — LOUE 800 10 10 505 45 30 190 40 
16 GLOUCESTER, TWP.. ONT.. see 8.625 10 35 7,525 810 15 225 10 
17 OWNED — POSSEDE . 6.245 5 30 5.935 125 10 140 5 
18 RENTED — LOUE... 2.380 - 5 1,595 685 10 85 5 
19 HALIFAX, MUN. N.S. - N.-E.... 18,245 35 1.050 16.620 55 150 325 10 
20 OWNED — POSSEDE. 14,575 40 945 13,155 35 125 265 - 
21 RENTED — LOUE 3,670 5 100 3.465 15 30 60 5 
22 17. 1.D.. MUN. ALTA. - ALB.. 2,590 85 880 1,185 85 340 $ 5 
23 OWNED — POSSEDE. 2.155 75 775 965 75 245 5 - 
24 RENTED — LOUE 435 10 105 215 5 95 - - 
25 INNISFIL, TWP., ONT. .. 2,995 4 70 1,980 150 150 595 5 
26 OWNED — POSSEDE. 2,540 30 65 1,640 140 120 535 5 
27 RENTED — LOUE 455 10 10 340 15 25 55 - 
28 INVERNESS. MUN. NS. - N.-E. 3,965 530 460 2.925 B} 15 35 - 
29 OWNED — POSSEDE. 3.530 465 425 2.600 - 15 25 5 
30 RENTED — LOUE 440 65 35 320 - - 10 
31 KILDONAN. NORTH, MUN. MAN 5.075 10 5 725 3.235 10 1,060 25 
32 OWNED — POSSEDE. 2,900 S 5 555 2.265 10 55 - 
33 RENTED — LOUE 2.175 5 - 170 975 5 1,005 20 
34 KING, TWP., ONT.... 3,400 20 35 3.010 95 60 175 5 
35 OWNED -— POSSEDE. 2.780 15 4 2.450 70 45 155 5 
36 RENTED — LOUE... : 625 10 - 560 25 15 20 - 
37 KINGS, MUN. NS. - N-E 9.220 * 20 1.145 7.765 45 125 100 20 
38 OWNED — POSSEDE. 6.480 10 980 5.295 30 95 65 5 
39 RENTED — LOUE 2.735 10 160 2.470 15 30 35 15 
40 KINGSTON, TWP., ONT.... 4,340 20 40 2.755 860 tS 640 5 
41 OWNED -— POSSEDE. 3,575 15 40 2,300 718 10 435 
42 RENTED — LOUE 765 5 . 455 85 5 210 - 
43 KITIMAT, MUN. B.C. - C.-B... 3.030 - - 2.310 365 $ 335 15 
44 OWNED — POSSEDE. 1,930 - - 1,545 220 : 160 - 
45 RENTED — LOUE 1,105 - - 76$ 140 $ 180 15 
46 LANGLEY, MUN. B.C. - C.-B... 6,360 25 280 3,350 2.230 200 270 10 
47 OWNED ~ POSSEDE. 5,140 15 190 2.695 1,835 175 220 10 
1,220 10 90 660 390 25 50 5 


48 RENTED — LOUE 


& 30' 


TABLEAU 56. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, CITES ET VILLES CONSTITUEES, 
ET AUTRES SUBDIVISIONS MUNICIPALES DE 10,000 HABITANTS ET PLUS, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


COAL OR OIL OR OTHER COAL OR OIL OR OTHER 
COKE LIQUID FUEL COKE LIQUID FUEL 
- - ELECTRICITY] OTHER - - ELECTRICITY; OTHER 
CHARBON HUILE OU - - CHARBON HUILE OU - - 
OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITÉ] AUTRE | OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE] AUTRE 
COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES 


LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


5 15 250 145 45 3.550 - - 10 785 165 35 2.990 5 1 

5 10 165 95 15 1,890 - - 15 300 95 25 1,745 5 2 

- 5 85 50 25 1,655 - - - 485 70 15 1,250 - 3 
to {0 15 115 200 2.475 5 - 10 70 590 30 2.120 10 4 
- 10 5 78 180 1,015 10 - 10 5 195 25 1,050 5 5 
10 - 10 40 20 1,465 - - - 60 395 5 1,075 - 6 
145 10 285 4,800 265 76.780 5 425 20 7,825 29.745 210 43,960 105 7 
105 - 155 3.835 140 47,200 - 15 15 1.050 18,310 105 31,930 20 8 
40 15 135 965 120 29,580 5 415 5 6,775 11,430 110 12.035 85 9 
10 10 5 170 120 6.760 - 10 5 40 4,470 20 2,530 = 10 
10 5 5 145 100 “4,815 - - 5 10 3.425 20 1,635 5 11 
- 5 - 25 15 1,940 - 10 5 30 1,040 - 900 - 12 
20 65 20 130 245 4,090 - 10 45 95 165 120 4,115 20 13 
20 65 15 95 200 3.375 - 10 40 75 120 100 3.410 10 14 
- - 5 35 40 715 - - 5 20 45 20 710 10 15 
15 15 45 585 215 7,755 - - 10 915 780 45 6,880 5 16 
10 10 30 30 75 5.990 - - 5 740 120 35 5,345 - 17 
- 10 15 550 40 1,765 - - - 175 660 10 1,530 - 18 

. 30 1,420 4.805 265 1,775 9,935 10 25 1.215 7,260 100 S10 * 9,080 60 19 
25 1,305 3.705 245 1,600 7.690 10 25 1.110 5.725 80 440 7,155 40 20 
- 120 1,100 25 175 2,250 - - 105 1.530 : 15 65 1,930 25 21 
20 765 105 85 890 715 5 20 680 135 . 110 780 835 25 22 
20 670 60 75 715 615 : 15 610 85 95 630 680 25 23 
- 90 45 15 185 100 - § - 70 50 15 150 155 - 24 
25 25 15 40 100 2,795 - 15 .20 30 150 65 2.705 5 25 
20 25 1S 35 75 2.375 - 5 20 25 135 55 2,295 = 26 
5 - 5 5 20 425 - 10 - - 10 10 415 5 27 
560 * 685 1,455 40 330 895 5 545 580 1,685 10 65 1,065 15 28 
485 625 1,300 35 290 790 5 470 540 1,505 5 45 955 15 29 
80 55 150 10 40 100 - 80 45 175 5 20 110 5 30 
10 10 15 5 40 4,945 - - 10 60 2.725 25 * 2,240 10 31 
: 10 15 50 35 2,795 - - 10 30 1,935 10 910 - 32 

5 - 5 5 5 2.155 - - - 30 790 10 1,335 10 33 
15 20 15 55 130 3.160 5 5 25 80 90 35 3,165 5 34 
15 20 15 50 95 2.585 5 15 70 80 30 2.570 5 .35 
- 5 - 5 35 575 - 5 5 5 10 5 590 - 36 
1S 1,265 2.495 220 745 4,460 15 to 1.215 3.235 125 330 4.255 | 50 37 
10 1,095 1,860 155 635 2,720 - 5 1,050 2,460 90 290 2,540 45 38 
5 170 635 60 110 1,740 10 - . 165 770 35 40 > LS 10 39 
5 30 10 95 , 105 4,085 - - 40 85 740 (5 3,445 5 40 

5 30 5 80 75 3,385 - ‘ - 30 75 660 5 2,790 5 41 

- 10 - 20 30 765 - - 5 10 80 10 660 - 42 

5 - 5 1S 80 2.915 5 - - 260 280 10 2,480 - 43 

- - 5 10 70 1,835 5 - - 50 135 5 1,740 - 44 

5 - - 5 10 1,085 - _ - 210 145 5 745 - 45 
35 265 sis 855 685 3.990 10 15 160 545 1.770 195 3,670 5 46 
30 215 340 670 595 3.275 15 5 120 380 1,460 165 3,000 - 47 
$ 50 175 190 . 90 710 - 5 4 . 160 310 30 670 - 48 
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TABLE 56. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE. SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR INCORPORATED CITIES AND TOWNS 
AND OTHER MUNICIPAL SUBDIVISIONS OF 10,000 POPULATION AND OVER, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 
PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR OIL OR OTHER 


LOCALITY COKE LIQUID FUEL 
_ _ coe ELECTRICITY OTHER 
LOCALITE CHARBON HUILE OU - - 
OU COKE AUTRES ELECTRICITE AUTRE 


OTHER MUNICIPAL SUBDIVISIONS 
AUTRES SUBDIVISIONS MUNICIPALES 


LEDUC, COUNTY NO. 25. ALTA. - ALB... 2.760 435 120 805 1,030 330 10 25 
OWNED — POSSEDE. 2.410 400 105 690 915 285 - 25 
RENTED — LOUE.. 340 30 20 M5 120 55 10 - 

LUNENBURG, MUN. N.S. - N.-E 5,700 20 1,690 3.660 50 105 165 5 
OWNED — POSSEDE 5,195 25 1,560 3.310 45 100 155 5 
RENTED — LOUE 505 - 135 355 5 5 15 

MAPLE RIDGE, MUN.. B.C. - C.-B. 7,420 20 170 2.900 ¢ 3,855 105 350 10 
OWNED -— POSSEDE 5,545 15 130 2.225 2.905 75 195 - 
RENTED — LOUE 1,880 10 45 670 950 35 155 . 16 

MATSQUI, MUN.. B.C. - C.-B. 6.425 25 180 1.855 3.970 180 205 10 
OWNED — POSSEDE 4915 20 125 1.470 3.020 130 145 5 
RENTED — LOUE.. 1,505 5 55 385 950 55 65 : 

MISSION, MUN., B.C. - C.-B.. 3.065 ° 30 155 1,325 1,340 70 140 10 
OWNED - POSSEDE 2,305 25 110 1.010 1,035 60 70 - 
RENTED — LOUE 765 10 40 315 310 10 70 10 

NEPEAN, TWP., ONT.... 16,785 50 10 13.140 2.035 60 1,465 15 
OWNED ~ POSSEDE 11.010 40 10 9.910 190 30 830 - 
RENTED — LOUE 5.770 10 5 3.230 1.850 35 635 15 

NORTH COWICHAN, MUN. B.C, - C.-B : 3.490 10 155 2.905 10 85 320 5 
OWNED -— POSSEDE 2.760 5 100 2,350 5 65 235 - 
RENTED — LOUE 730 5 50 560 5 20 85 5 

NORTH VANCOUVER, MUN. B.C. - C.-B. 15,605 15 45 6.265 8.855 15 360 45 
OWNED — POSSEDE 13,265 10 35 5,380 7,600 10 230 : 
RENTED — LOUE 2,335 5 10 885 1,255 5 130 45 

OAK BAY. MUN., B.C. - C.-B 6.655 45 20 5,875 75 10 620 15 
OWNED — POSSEDE 4,845 4 10 4,535 40 10 200 $5 
RENTED — LOUE 1,810 5 10 1,335 35 - 420 5 

PARKLAND, COUNTY NO, 31, ALTA. - ALB 3,205 475 150 1,045 900 625 5 10 
OWNED - POSSEDE 2,590 420 115 920 640 500 - 5 
RENTED - LOUE 610 60 30 125 255 125 5 5 

PICKERING, TWP., ONT. 7,805 45 40 3,350 3,975 70 325 10 
OWNED - POSSEDE 6,695 40 15 2.675 3.615 50 3050 - ot 
RENTED - LOUE 1,110 5 25 675 365 20 15 15 

PICTOU, MUN.. N.S. - N.-E 4,765 530 640 3.410 30 110 40 5 
OWNED - POSSEDE * 4,255 495 565 3.025 25 100 4 5 
RENTED — LOUE 510 40 70 385 - 10 - - 

POWELL RIVER. MUN. B.C, - C.-B. 3,935 $s 70 3,305 35 70 430 25 
OWNED -— POSSEDE 2,920 5 55 2,600 15 55 190 5 
RENTED -— LOUE 1,010 - 10 705 25 15 235 15 

RED DEER, COUNTY NO. 23, ALTA. - ALB.. 3,420 565 85 980 1.035 745 - 20 
OWNED - POSSEDE 2,740 515 70 845 665 635 . 5 
RENTED — LOUE 685 - 50 10 140 370 Us - 15 

RICHMOND. MUN.., B.C. - C.-B 16,940 40 110 4,155 11,815 55 710 60 
OWNED - POSSEDE 13.025 35 85 2.865 9.625 25 385 10 
RENTED — LOUE 3.920 10 25 1,290 2.190 30 325 55 

RICHMOND, MUN.. N.S. - N.-E 2.895 150 210 2.485 - $ 45 . - 
OWNED -— POSSEDE 2.595 120 195 2.240 - 5 25 - 


RENTED - LOUE........ 295 25 10 ‘245 - - 15 - 
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TABLEAU 56. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION. PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, CITES ET VILLES CONSTITUEES, 


ET AUTRES SUBDIVISIONS MUNICIPALES DE 10,000 HABITANTS ET PLUS, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 
COAL OR OIL OR OTHER COAL OR OIL OR OTHER 

COKE LIQUID FUEL COKE LIQUID FUEL 
ELECTRICITY| OTHER 


_ - - > ELECTRICITY! OTHER 
CHARBON HUILE OU - - CHARBON HUILE OU 
OU COKE AUTRES ELECTRICITE] AUTRE | OU COKE AUTRES BOTTLED 
COMBUSTIBLES - COMBUSTIBLES - 
LIQUIDES CANALISE LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


ELECTRICITE] AUTRE 


95 210 45 375 500 1,515 1S 205 155 165 920 655 625 30 1 
85 200 40 315 425 1,340 1S 190 140 140 815 555 545 25 2 
15 15 5 65 75 170 - 15 10 25 110 100 80 5 3 
10 2,070 1,230 70 265 2.050 $ 10 1,950 1.230 30 140 2,320 30 4 
15 1,925 1,090 65 260 1,840 5 5 1,800 1,085 30 140 2,100 30 5 
- 14$ 135 s 5 210 - - 145 145 5 - 215 - 6 

- 100 595 “1.140 280 5.300 - 5 . 85 645 2.895 140 3.650 - 7 

5 60 350 865 220 4.045 - - 60 380 2.195 95 2.815 - 8 

- 40 245 275 65 1,260 - - 25 270 700 40 835 $ 9 
10 90 195 830 295 4,990 10 10 70 215 3.230 165 2.725 5 10 
10 65 110 $70 260 . 3.890 10 10 55 140 2.475 125 2.110 5 11 
5 20 90 260 40 1,095 - - 20 75 755 40 615 - 12 
5 90 260 430 140 2.135 - 5 70 265 1,035 80 1,610 5 13 
5 70 145 320 110 1,655 - 2° 50 140 810 70 1.225 5 14 
5 25 110 110 : 30 485 - 5 20 120 225 10 380 - 15 
50 15 55 155 355 16,150 10 5 5 1.640 1.890 100 13,415 20 16 
45 15 . 35 50 305 10.565 10 = 5 830 200 65 9,895 10 17 
- 5 15 110 45 5.595 - 5 - 810 1.690 40 3.225 10 18 
10 65 370 10 295 2.735 - 10 55 445 1S 170 2,790 - 19 
5 50 225 5 250 2.235 - 10 40 285 10 130 2.290 - 20 
5 20 145 By) 50 505 - - 20 165 10 4 500 - 21 
20 5 385 1.430 70 13,680 10 - 5 1.225 7.115 45 7,190 20 22 
10 5 250 1,245 60 11,690 5 - $ 915 6.175 30 6.135 5 23 
10 - 140 185 10 1.995 - - - 310 940 10 1.055 . 24 
30 5 170 205 15 6,230 - 10 10 | 1,385 405 15 4,825 - 25 
$ 5 130 135 10 4,555 - 5 1S 620 235 15 3.950 - 26 
20 - 40 70 5 1,670 - 5 - 765 165 - 875 - 27 
110 195 95 410 780 1,605 10 120 160 200 855 910 920 35 28 
95 160 70 280 615 1,365 - 105 135 185 605 740 . 795 30 29 
15 35 25 130 160 240 5 20 25 20 245 170 120 10 30 
25 20 10 1,210 165 6.380 - 10 15 100 3.305 60 4,310 10 31 
25 15 5 1,110 110 5,425 - 15 10 95 3,000 40 3.540 5 32 
- 5 5 95 50 955 5 - 10 5 305 20 765 5 33 
320 805 1,485 130 610 1.405 - 360 790 1.965 70 390 1165 . 25 34 
280 740 1,330 125 550 1,230 - 315 700 1,770 65 350 1,030 . 20 35 
40 65 160 10 60 180 - 45 90 195 5 45 130 - 36 
15 ‘© 25 275 40 325 3.255 - - 25 405 35 105 3,365 " - 37 
15 25 135 - 30 245 2.480 - - 20 195 15 80 2.605 - 38 
5 - 145 10 75 780 - - - 205 15 25 760 5 39 
125 148 85 365 785 1,900 20 165 155 255 980 985 865 “15 40 
15 135 85 270 690 1,440 10 145 145 235 625 835 750 10 ai 
tS 10 5 90 100 460 10 20 10 20 355 150 120. 10 42 
20 80 660 2,440 110 13,625 5 - 20 60 1.065 9.600 85 6,080 ‘20 43 
10 65 360 2.085 75 10.420 5 15 45 505 7,900 $0 4,500 : 5 44 
10 1S 295 350 30 3,215 - $ 20 565 1,705 25 1,580 15 45 
130 300 1,250 50 210 950 5 100 215 1,285 25 45 1,215 10 46 
11S 285 1,165 30 185 805 5 90 205 1.155 10 40 1,085 10 47 
15 15 90 15 25 140 - 10 10 125 20 5 125 - 48 

© 
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TABLE 56. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR INCORPORATED CITIES AND TOWNS 
AND OTHER MUNICIPAL SUBDIVISIONS OF 10,000 POPULATION AND OVER, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 
PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


OIL OR OTHER GAS 
LIQUID FUEL 


COAL OR 
COKE 


LOCALITY 


GAZ 


= ELECTRICITY OTHER 
HUILE OU 


AUTRES 


CHARBON 
OU COKE 


LOCALITE 


PIPED BOTTLED ELECTRICITE AUTRE 


CANALISE |EN BOUTEILLE 


OTHER MUNICIPAL SUBDIVISIONS 
AUTRES SUBDIVISIONS MUNICIPALES 


44. ROCKY VIEW. MUN. ALTA. - ALB. 2.755 110 4 695 1,085 775 $ 50 
OWNED — POSSEDE 2.135 90 30 510 865 595 5 45 
RENTED — LOUE 620 20 5 185 225 180 5 5 

SAANICH, MUN., B.C, - C.-B. 19,575 95 230 17,150 140 80 1,830 40 
OWNED - POSSEDE 15.855 80 185 14,410 95 65 1,005 20 
RENTED — LOUE 3,720 15 4S 2.745 45 1S 830 15 

ST. JOHN'S AREA, NFLD. - T. 3,815 95 125 3,445 5 : 140 5 
OWNED — POSSEDE 3.060 80 120 2,740 5 5 110 5 
RENTED — LOUE. 750 10 5 705 - 30 - 

SALTFLEET, TWP., ONT.... 4,865 25 45 3.655 975 25 130 5 
OWNED - POSSEDE 4.025 10 35 3.120 735 20 100 - 
RENTED - LOUE 845 10 5 540 245 10 30 - 

SANDWICH WEST, TWP. ONT.. 3,045 10 IS 535 2.125 20 350 5 
OWNED — POSSEDE 2.685 10 10 450 1,895 1S 305 - 
RENTED — LOUE 365 - - 80 230 S 40 - 

SARNIA, TWP., ONT 2.655 20 10 790 1,660 65 100 5 
OWNED — POSSEDE 2,220 20 5 675 1,375 50 100 5 
RENTED — LOUE 430 - - 120 290 20 5 - 

SCARBOROUGH, B.. ONT. 91,530 480 50 48.435 38,065 120 4,000 385 
OWNED - POSSEDE 58.010 3s 25 33.115 22,710 65 2,030 15 
RENTED — LOUE 33,525 420 25 15.320 15.355 55 1,970 375 

SIDNEY, TWP., ONT 2,985 25 45 2.245 sis 55 105 - 
OWNED — POSSEDE 1.725 20 4 1.435 90 4 95 : 
RENTED — LOUE. 1,260 - $ 810 420 5 10 - 

STRATHCONA, COUNTY NO. 20, ALTA, - ALB. 6,275 145 25 470 5,375 240 20 10 
OWNED — POSSEDE 5,240 Its 20 355 4,535 185 Is 5 
RENTED - LOUE 1,035 30 5 110 835 50 5 

90. STURGEON, MUN.. ALTA. - ALB.. 2,345 270 25 350 1,490 190 5 15 
OWNED -— POSSEDE 1.565 230 io 270 905 150 - 5 
RENTED - LOUE 775 40 15 75 590 4 5 10 

SURREY. MUN. B.C, - C.-B.. 26,945 40 370 8,925 16.275 215 1.010 lo 
OWNED — POSSEDE 21,085 25 300 6.595 13.310 150 675 30 
RENTED — LOUE 5.860 10 70 2.325 2.970 70 335 80 

TECK, TWP. ONT......... 4,720 15 55 885 3.515 - 240 10 
OWNED -— POSSEDE 2.525 10 50 570 ‘ 1,750 - 150 . 
RENTED — LOUE 2.190 5 5 315 1,770 - 90 5 

VALLEY EAST, TWP.. ONT.. 3.730 5 35 3.340 25 40 290 - 
OWNED — POSSEDE 2.990 - 15 2.695 15 +25 230 - 
RENTED — LOUE 735 5 15 645 10 10 55 - 

WEST HANTS, MUN., N.S. - N.-E. 2,940 15 610 2.235 20 30 25 5 
OWNED - POSSEDE 2.535 5 540 1,915 15 30 20 5 
RENTED — LOUE 405 10 70 320 - - 10 

WEST VANCOUVER, MUN,, B.C, - C.-B... 11,740 20 20 6.370 4.380 10 925 15 
OWNED — POSSEDE 8,100 10 5 4,600 3.345 - 130 5 
RENTED - LOUE. 3.640 10 15 1,775 1,035 5 795 10 

YORK, B., ONT 46,525 765 55 29,465 14,415 125 1,525 180 
OWNED -— POSSEDE 23,935 55 35 15,625 7.825 60 320 5 
RENTED — LOUE 22,590 710 20 13,840 6.585 60 1,205 170 

YORK, EAST, B.. ONT 38,275 330 10 23.540 12.660 1S 1,645 80 
OWNED — POSSEDE 18,950 50 : 13.345 5.420 5 125 5 
RENTED — LOUE 19,325 280 5 10,190 7.240 10 MIE 80 

YORK, NORTH, B., ONT.... 146,160 640 30 75.510 62.575 235 6.610 555 
OWNED — POSSEDE 74,915 55 $ 42,240 30.540 100 1,945 20 
RENTED — LOUE 74,245 585 25 33,265 32.040 130 4,670 535 


© 
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TABLEAU 56. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, CITES ET VILLES CONSTITUEES, 


ET AUTRES SUBDIVISIONS MUNICIPALES DE 10,000 HABITANTS ET PLUS, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 
PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


COAL OR 
COKE 


OIL OR OTHER COAL OR OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL COKE LIQUID FUEL 


ELECTRICITY] OTHER ELECTRICITY! OTHER 


CHARBON HUILE OÙ CHARBON HUILE OU 


OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE! AUTRE | OU COKE AUTRES ELECTRICITE] AUTRE 
COMBUSTIBLES - - COMBUSTIBLES 
LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE LIQUIDES 


10 50 70 \ 350 600 1.655 25 20 30 190 900 835 730 45 1 
10 35 50 255 470 1,305 20 20 15 135 720 640 570 40 2 
- 10 20 95 135 355 - - 15 55 185 200 160 10 3 
65 105 1,100 280 245 17,775 10 30 110 2,625 325 150 16,310 30 4 
60 80 775 200 195 14,550 - 30 100 1,605 245 115 13,735 25 5 
5 30 . 325 80 50 3,230 5 - 5 1,015 75 35 2,575 10 6 
11S 185 1,700 45 150 1.610 5 105 155 2,225 15 20 1,290 5 7 
100 175 1,355 40 125 1.265 5 95 150 1.770 20 20 1,005 10 8 
10 10 350 10 25 345 5 5 5 450 - 5 285 - 9 
10 10 5 275 200 4,360 5 - s 65 790 25 3,965 10 10 
10 10 = 245 160 3.600 - - 5 55 610 25 3.325 - 11 
- - 5 35 35 760 - - - 15 175 5 640 10 12 

5 - 5 615 15 2,410 - - 5 10 1,740 t5 1,265 5 13 
5 . 5 540 10 2.125 - 5 5 - 1,585 is 1,075 - 14 

- - 75 - 285 - - - 10 155 5 195 5 15 

10 10 15 770 155 1,695 S 5 5 30 1,485 40 1,070 5 16 
10 10 15 600 135 1,450 5 - 10 25 1,285 30 865 5 17 
- - - 170 15 240 - - - 5 205 10 210, - 18 
140 35 310 6,595 345 84,100 15 285 35 8,650 36,680 220 45,500 165 19 
120 25 155 5.210 200 52,300 5 25 25 1,545 22,570 145 33,690 10 20 
20 5 160 1,390 140 31,800 10 260 15 7,105 14,115 75 11,810 155 21 
5 25 ~ 10 70 340 2,530 - - 25 50 195 105 2.600 5 22 

5 25 - 60 290 1,345 - - 25 30 70 95 1,500 5 23 

- 5 \ 10 5 50 1,190 - - 5 15 120 10 1,105 - 24 
20 50 40 1,410 340 4,410 5 35 50 125 S.H1S 390 555 10 25 
20 30 20 1,190 280 3,705 - 20 40 85 4,310 300 475 = 26 
5 20 15 220 65 705$ 5 15 10 40 800 85 80 5 27 
70 55 35 905 240 1,030 10 55 45 90 1,430 270 435 15 28 
70 35 30 405 200 830 5 55 30 60 860 225 325 10 29 
- 15 5 495 45 200 10 - 15 30 570 . 45 105 10 30 
45 310 1.630 5.425 575 18.935 15 15 235 2,070 12,925 260 11,380 55 31 
40 255 970 4,385 455 14,960 10 10 190 1,190 10,575 ~ 170 8,940 10 32 
5 50 660 1,040 120 3,975 5 5 45 880 2,350 90 2,445 45 33 
10 60 5 310 20 4,310 - 5 35 100 1,895 15 2,670 10 34 
15 55 5 220 10 2,225 - 5 35 20 1,030 - 1,430 - 35 
- 5 - 90 10 2.085 - - - 70 865 10 1245 - 10 36 
10 30 15 15 130 3.530 - - 10 100 30 1S 3,565 10 37 
5 10 10 10 100 2,850 - - 5 75 15 IS 2,875 5 38 

- 15 - 10 30 680 - - 10 20 10 5 695 - 39 

5 595 1.070 55 220 990 : 5 595 1,155 25 150 1,000 10 40 
5 535 865 45 210 865 5 5 525 955 20° 150 870 5 41 

- 60 210 5 10 125 - - 70 200 5 5 125 - 42 
30 5 170 550 50 10,930 5 10 10 1,770 3.645 15 6,280 10 43 
20 - 100 490 35 7,450 - 10 5 840 2,755 is 4,470 5 44 
5 - 75 65 15 3.480 - - 5 930 885 5 1,810 5 45 
75 25 370 8.495 225 37.320 15 375 25 5.955 15.070 300 24,695 105 46 
50 15 195 6,420 115 17,125 10 15 20 775 8.800 195 14,110 30 47 
25 5 175 2.070 110 20,195 10 365 5 5,180 6.270 110 10,590 70 48 
70 : 195 5,240 105 32,660 5 190 25 5,970" 13,350 130 18,555 50 49 
55 5 . 100 4,100 55 14,635 - 10 15 615 6,230 75 11,985 15 50 
10 - 95 1.135 55 18.020 5 180 5 5.350 7,120 55 6.570 35 51 
160 15 690 7,975 465 136,825 20 385 10 18.455 56.265 455 70,260 330 52 
105 10 295 5,920 280 68,295 5 “AS = 1,530 28.635 245 44,435 45 53 
50 5 395 2.060 185 68.530 15 370 5 16,925 27,630 210 25,825 285 54 
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TABLE 57. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL. FUEL, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 


URBANIZED CORE AND FRINGE, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 
PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR OIL OR OTHER! 
CENSUS METROPOLITAN AREA . COKE LIQUID FUEL 


_ ~ - ELECTRICITY 
REGION METROPOLITAINE DE RECENSEMENT CHARBON HUILE OU - 
: OU COKE ELECTRICITE 


1 CALGARY, ALTA. - ALB 121,100 50 80 2,790 114,545 360 2.375 900 
2 OWNED — POSSEDE.. 68.845 1S 45 1,040 67,285 175 265 20 
3 RENTED — LOUE 52.255 35 45 1.745 47,260 190 2.110 875 
4 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 121,100 50 85 2,790 114,545 365 2,375 900 
5 OWNED ~ POSSEDE.. 68,845 1S 40 1,040 67,285 175 265 20 
6 RENTED — LOUE 52.260 35 45 1,745 47,260 190 2.105 875 
7 CHICOUTIMI - JONQUIERE, QUE 29,705 20 390 26.000 105 90 2.990 - 100 
8 OWNED -— POSSEDE 16.035 5 235 14.890 35 20 830 15 
9 RENTED - LOUE... 13.670 20 155 11.110 75 75 2.160 85 
10 URBANIZED CORE - NOYAU UKBANISE 24.875 25 195 22.005 105 75 2,380 85 
11 OWNED — POSSEDE 13.510 10 HO 12.695 30 10 640 15 
12 RENTED — LOUE, 11.360 15 85 9,305 70 65 1,740 75 
13 FRINGE - BANLIEUE.... 4.830 - 195 3.990 - 15 605 10 
14 OWNED — POSSEDE 2.525 - 125 2.195 - 10 . 190 Le 
15 RENTED - LOUE... 2,305 - 65 1.805 - 10 als 5 
16 EDMONTON. ALTA. - ALB 144,510 570 140 3.880 134.840 | 955 2.810 1315 
17 OWNED — POSSEDE 79,885 435 65 1,570 76,740 630 375 70 
18 RENTED — LOUE 64.625 135 75 2.315 58.095 325 2,435 1,240 
19 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 134,800 130 75 2.900 127,115 S15 2.770 1,285 
20 OWNED - POSSEDE 72.130 65 25 820 70.510 280 365 65 
21 RENTED -— LOUE... 62.665 65 50 2.085 56.605 240 2.405 1.220 
22 FRINGE - BANLIEUE. 9.710 440 . 65 980 7,720 435 35 25 
23 OWNED - POSSEDE 7,755 370 4 750 6.230 350 5 10 
24 RENTED - LOUE... 1,960 75 25 225 1,490 85 35 20 
25 HALIFAX, N.S. - N.-E.. 59,505 350 205 55.900 130 190 2.565 155 
26 OWNED --- POSSEDE 29,530 75 140 28.725 50 10S 425 10 
27 RENTED - LOUE. 29.975 270 65 27.175 80 80 2.145 150 
28 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE... 51.670 340 75 48,510 115 130 2.355 155 
29 OWNED -— POSSEDE 23.395 65 25 22,960 40 60 . 245 5 
30 RENTED - LOUE... 28.270 275 50 25.545 75 70 2.110 150 
31 FRINGE - BANLIEUE. ” 7.830 10 130 7.395 15 65 220 10 
32 .OWNED - POSSEDE 6,130 10 110 5.770 10 50 175 5 
33 RENTED - LOUE 1,705 - 20 1.630 5 15 35 - 
34 HAMILTON, ONT. 146,255 2,195 265 78.315 59,600 265 5,095 520 
35 OWNED — POS 93.175 450 195 54,340 36.590 130 1.405 50 
36 RENTED — LOUE 53.080 1,745 75 23,970 23.015 130 3,690 465 
37 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE... 127.055 1,995 LE 66.055 | $3,990 185 * 4.210 505 
38 OWNED - POSSEDE 77,040 305 70 43,900 31.805 70 845 45 
39 RENTED — LOUE 50.010 1,685 45 22.155 22.185 115 3,370 460 
40 FRINGE - BANLIEUE.. 19,200 205 155 12.265 5.610 75 885 10 
41 OWNED - POSSEDE 16.130 150 125 10,445 4,780 60 560 5 
42 RENTED - LOUE..... 3.070 55 25 1,815 825 15 325 5 
43 KITCHENER, ONT. 66,565 390 175 36,700 23.940 105 4,980 280 
44 OWNED — POSSEDE 39,975 220 115 24.115 14,205 55 1,240 25 
45 RENTED — LOUE 26.590 170 60 12,585 9,740 50 3,735 255 
46 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 44,980 240 60 26,070 15.430 35 2,930 220 
47 OWNED - POSSEDE 26,430 125 30 16.405 9.250 15 595 15 
48 RENTED — LOUE 18,555 (LE) 35 9.665 6.180 20 2,330 205 
49 FRINGE - BANLIEUE 21,590 150 110 10,630 8.510 70 + 2.050 65 
50 OWNED -— POSSEDE n 13,550 100 90 FTIS 4,955 40 645 10 
51 RENTED — LOUE 8.035 50 25 2.920 3.555 30 1,405 55 
- ‘52 LONDON, ONT. ............. 87.160 440 325 26.780 54,570 315 4.115 610 
53 OWNED ~ POSSEDE $2,095 295 220 17.325 32,910 160 1,180 5 
N 54 * RENTED — LOUE 35.065 145 100 9.455 21.660 160 2.940 600 
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TABLEAU 57. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D‘OCCUPATION, PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 
NOYAU URBANISE ET BANLIEUE, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


COAL OR 
COKE 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


COAL OR OIL OR OTHER 
COKE LIQUID FUEL 


ELECTRICITY) OTHER ELECTRICITY} OTHER 


CHARBON HUILE OU CHARBON HUILE OU 


OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE] AUTRE | OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE] AUTRE 
COMBUSTIBLES - _ COMBUSTIBLES - 
LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


45 30 310 35,525 1,315 83,840 30 » 30 20 LIIS 109,055 490 10,160 215 
30 15 115 17,310 1,040 50,315 iS 1S 10 250 65.195 260 3,090 30 
20 15 190 18.215 275 33.525 15 40 10 865 43,865 230 7.070 185 
45 30 305 35.525 1,315 83.845 30 ss. 1S LUS 109,055 495 10,160 215 
25 1S 115 17,310 1.040 50,315 15 15 5 250 65,190 260 3.090 30 
15 15 195 18.215 275 33,530 15 40 10 865 43,860 230 7,070 185 
40 195 260 30 245 28.925 10 5 95 7,620 40 WS 21,730 100 
10 135 150 20 145 15.570 - 5 65 4,850 25 35 11,015 40 
25 60 110 10 10S 13.350 10 5 25 2.770 IS 85 10.715 60 
40 85 230 20 165 24,330 15 5 35 6,500 35 105 18,100 90 
10 60 125 10 80 13,225 : - 20 4,170 20 35 9.225 35 
25 30 100 10 85 11,105 10 - 15 2.325 15 75 8.880 50 
- 105 35 10 85 4.600 - - 55 1.125 10 10 3.625 10 
- 75 25 t0 65 2.345 - - 45 680 5 - 1,790 10 
- 30 10 - 20 2,250 - - 10 445 5 5 1,835 5 
155 190 475 44,095 1,950 97,590 65 150 160 1,500 127,725 1,345 13,315 . 320 
120 120 215 21,805 1,500 56.100 25 105 110 430 74,705 910 3,560 65 
25 70 255 22.290 445 41.495 35 45 50 1.075 53.020 435 9,750 250 
55 50 385 41,560 1,265 91,435 45 50 25 1,280 120,375 685 12,090 290 
30 20 155 19,845 925 51,135 25 25 15 280 68.755 380 2.630 50 
20 30 230 21.715 340 40,305 25 30 15 995 51,625 300 9,460 235 
100 145 90 2,535 685 ‘ 6.145 15 95 125 225 7,350 655 1,225 30 
90 100 60 1.960 575 4,965 5 85 100 150 5,950 530 930 15 
5 40 30 575 105 1,185 15 20 30 75 1,400 130 290 15, 
125 265 6,805 660 2,005 49,630 5 255 215 23.570 350 615 34,345 ‘ 160 
60 230 3,350 285 1,525 24,080 - 40 190 9,680 110 400 19,075 30 
60 4 3.460 370 480 25,555 5 215 25° 13,885 240 210 15.270 125 
115 95 5,545 540 1,160 44,220 5 245 70 20.920 315 445 * 29,540 140 
50 70 2.425 170 765 19,920 - 30 ss 7,690 80 250 15,265 20 
60 25 3,120 370 395 24,300 5 215 15 13.220 230 195 14,275 125 
10 175 1,265 125 850 5.415 - 10 150 2.655 30 170 4,805 20 
10 155 925 120 765 4.155 - 10 130 1,990 30 150 3.805 15 
- 20 340 5 85 1,255 - - 15 660 5 15 1.000 10 
255 75 465 25,745 965 118.735 20 785 80 6.860 65.660 580 72,085 195 
180 60 205 16.310 595 75.815 5 35 65 1,465 41,155 380 50,035 40 
75 15 260 9,435 365 42,920 15 750 20 5,400 24,510 200 22,050 160 
205 30 420 24,085 655 101,635 20 755 35 6.510 60,400 465 58,710 175 
140 20 175 15.035 350 61.320 10 15 30 1,205 36.675 280 38.805 . 30 
70 10 245 9,055 305 40,315 10 740 10 5,305 23,725 185 19,900 150 
55 45 45 1.660 305 17,100 - 30 40 355 5,260 15 13,380 20 
45 35 30 1,275 245 14,490 - 20 35 260 4,480 100 11,230 10 
10 5 10 380 55 2.605 - 10 10 95 780 15 2,150 10 
130 60 235 4,715 280 61,130 10 25 50 "2.935 19,430 210 43,825 90 
85 4 145 3.170 190 36,345 5 10 40 540. 11,740 120 27,515 15 
45 20 100 1,545 95 24,785 10. 15 10 2,400 7,690 90 16,310 75 
70 10 180 1.635 100 42.985 5 15 15 2.545 12,115 110 30,105 75 
50 : 95 1,105 S50 25,120 5 5 10 395 7,270 55 18,680 15 
20 5 80 525 55 17,860 - 10 5 2.150 4,845 55 11,425 - 65 
55 55 55 3,080 180 18,150 to 10 40 395 7,310 105 13.725 15 
40 40 45 2,065 140 11,220 : 5 30 140 4.470 70 8,835 = 
20 15 10 1.020 40 6,925 5 5 10 250 2,840 40 4,885 15 
105 100 215 20,085 890 65,720 40 40 60 2.135 ‘© 45,675 425 38,685 135 
70 80 60 12.620 695 38.545 30 15 40 355 28,035 230 23,405 15 
35 20 160 7.470 195 27,180 10 20 20 1.780 17,640 200 15,275 120 


Aare whe 


Ane wn 
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TABLE 57. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 
URBANIZED CORE AND FRINGE, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 
PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR OIL OR OTHER 


CENSUS METROPOLITAN AREA COKE LIQUID FUEL 
_ - - ELECTRICITY OTHER 
REGION METROPOLITAINE DE RECENSEMENT CHARBON HUILE OU - - 
AUTRES ELECTRICITE AUTRE 
COMBUSTIBLES 


LIQUIDES 


URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE... 69,155 165 80 17,370 3,295 545 
OWNED — POSSEDE... 38.715 65 45 10.085 605 5 
RENTED — LOUE 30,435 100 - 35 7,280 2,690 540 

FRINGE - BANLIEUE 18.005 275 245 9.410 7.035 155 820 65 
OWNED — POSSEDE 13,380 230 180 7,240 5,035 125 565 S 
RENTED — LOUE 4,630 50 65 2.175 2.005 30 250 60 

MONTREAL, QUE 805,435 1,305 2,710 618,740 109,710 4,035 66,335 2,605 
OWNED -— POSSEDE 283,920 320 1,095 246,055 - 22,385 1,380 12,510 180 
RENTED — LOUE 521,515 980 1,620 372,685 87.325 2,660 $3,830 2,420 

URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE.. 754,845 1,250 2,100 573.640 109,155 3,370 62,825 2,510 
OWNED — POSSEDE 248,345 285 615 213,400 22,020 1,045 10,825 145 
RENTED — LOUE 506.500 955 1,490 360,235 87.135 2.330 51.995 2,360 

FRINGE - BANLIEUE 50,590 55 610 45,105 555 660 3,520 90 
OWNED -— POSSEDE 35,575 35 480 32,655 365 330 1,680 30 
RENTED — LOUE 15,020 20 130 12,450 190 330 1,835 60 

OTTAWA - HULL, ONT.. QUE... 170.015 200 600 133,800 22.490 410 11,725 785 
OWNED — POSSEDE... 85,700 130 425 76,790 5,055 170 3.075 55 
RENTED -— LOUE 84,310 70 175 57.015 17,435 240 8,650 730 

URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE ... 153,755 175 265 119,060 22,455 285 10,775 745 
OWNED -— POSSEDE... 72,995 Vs 160 65,220 5.030 90 2,335 40 
RENTED — LOUE 80,755 65 100 53.845 7 17,420 190 8.440 700 

FRINGE - BANLIEUE 16.260 25 335 14,740 4 Ct 125 950 40 
OWNED — POSSEDE 12.710 20 265 11,570 20 75 740 10 
RENTED — LOUE. 3,555 5 75 3,165 20 50 215 30 

ONTARIO (PART). 132,180 175 305 105,990 17.830 225 7,025 620 
OWNED — POSSE 64,080 110 220 59,355 2,900 105 1,365 35 
RENTED — LOUE 68,100 65 95 46,640 14,930 120 5,660 585 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE, 121,205 160 145 95,890 17,810 150 6,445 605 
OWNED — POSSEDE... 55.170 95 85 51,180 2,890 50 845 25 
RENTED — LOUE 66,035 65 60 44,705 14,920 100 5,605 585 
FRINGE - BANLIEUE... 10,970 El 165 10.100 20 80 575 15 
OWNED — POSSEDE 8.905 15 130 8,170 10 55 520 10 
RENTED — LOUE 2.065 - 30 1.935 10 25 60 5 

QUEBEC (PART) 37,840 25 290 27,815 4,660 185 4,705 160 
OWNED — POSSEDE 21,625 20 210 17,435 2,150 65 1,715 20 
RENTED — LOUE 16.210 5 85 10,375 2.510 120 2,990 140 
URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE. 32,545 15 1S 23.175 4,640 135 4,325 135 
OWNED — POSSEDE 17.825 15 75 14,040 2,145 45 1.490 15 
RENTED — LOUE 14,725 - 40 9,140 2,495 90 2.830 120 
FRINGE - BANLIEUE... 5.290 10 175 4.635 20 50 375 25 
OWNED — POSSEDE 3,800 5 135 3,400 10 25 220 - 
RENTED — LOUE... 1.490 - 4 1,235 10 25 155 20 

QUEBEC, QUE................ 127,240 175 985 110.060 215 180 15,175 460 
OWNED — POSSEDE 53,600 4 : 690 49,565 25 90 3,140 55 
RENTED — LOUE 73,640 130 295 60,490 190 95 12.035 405 

URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE... . 111,260 170 420 96.175 190 135 13,725 450 
OWNED — POSSEDE... : 43,215 40 215 40,380 10 55 2,465 50 
RENTED — LOUE . 68,050 130 200 55,795 180 80 11,265 400 

FRINGE - BANLIEUE 15,980 5 565 13,880 20 45 1,450 10 
OWNED — POSSEDE 10,385 - 470 9,185 10 35 675 - 
RENTED — LOUE 5.590 5 95 4,695 10 15 770 5 

REGINA, SASK,. 42,580 40 25 3.670 37,760 110 690 280 
OWNED — POSSEDE 25.630 30 5 2.225 23.160 70 130 10 
RENTED — LOUE 16,950 15 20 1,450 14,600 45 560 270 
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TABLEAU 57. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 


NOYAU URBANISE ET BANLIEUE, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


OIL OR OTHER 


COAL OR OIL OR OTHER COAL OR 
. LIQUID FUEL 


COKE LIQUID FUEL COKE 


ELECTRICITY] OTHER ELECTRICITY] OTHER 


CHARBON HUILE Ou CHARBON HUILE OU 


OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE] AUTRE | OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE AUTRE 
COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES 


LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


75 25 185 17,455 495 50,885 25 25 10 1,875 39,625 295 27,205 120 
45 25 40 "10,735 375 27,480 20 - $ 215 23,535 120 14,840 - 
30 5 140 6.725 120 23.405 5 25 5 1,655 16,085 180 12,370 120 
30 75 35 2,625 395 14,835 15 15 50 260 6.055 130 11,480 15 
30 $5 1S 1.880 320 11,065 15 20 35 135 4,495 110 8,565 15 
- 20 15 740 78 3.770 5 - 10 130 1,560 20 2,910 5 
1.435 1.875 7,970 135.115 IE1SS 647,655 240 575 1.145 155.740 126,715 6,555 $13,265 1,440 
585 1.145 2.570 16.030 5.965 257.580 50 125 645 50,320 26.125 2.505 203,950 250 
855 725 5.405 119,085 5.195 390.075 185 455 500 105,420 100,590 4,050 309,315 1.190 
1.345 1,175 7.295 134.910 8.425 601.465 225 570 780 147,065 126.190 5.550 473,305 1.375 
520 570 2.150 15.905 4.000 225.160 45 120 350 43.255 25,765 1,810 176,815 220 
830 605 5,150 119.005 4,430 376,305 175 450 425 103,810 100,425 3,740 296,490 1,150 
90 695 675 200 2.735 46.185 15 - 365 8.670 525 1,010 39,955 60 
65 580 420 125 1,965 32.415 5 - 295 7.065 355 695 27,135 25 
20 120 255 80 765 13.765 5 5 70 1,605 165 315 12,825 35 
345 395 1.045 4,295 2.565 161.340 25 20 230 18.340 18.070 915 132,140 305 
200 310 440 1.240 1,875 81.610 20 1S 180 6,975 4,110 535 73,825 70 
145 80 600 3.055 685 79,735 t0 5 50 11.370 13,965 375 58.315 230 
325 140 970 4.115 1,425 146.755 25 20 80 16.365 17,995 615 118,405 270 
185 Ho 405 1.135 955 70,195 10 1S 55 5,285 4,080 285 63,225 45 
140 25 570 2.975 475 76.560 10 5 20 11.085 13,920 330 55,175 220 
20 260 70 185 1,140 14,585 5 - 155 1.975 70 290 13,730 30 
1S 205 40 105 920 11,415 10 - (pe) 1.690 25 245 10,600 20 
5 55 30 75 215 3.175 - - 35 285 45 45 3,135 15 
255 140 735 3,160 1.415 126,440 25 20 95 14,225 14,710 430 102,520 180 
155 WS 280 530 1,095 61,885 20 10 80 4,240 2.255 225 57,225 40 
110 25 455 2.630 325 64,555 10 5 ts 9.985 12.455 . 205 45,295 140 
250 30 690 3.075 800 | 16.345 20 20 30 12,700 14,685 315 93,300 155 
140 25 260 475 545 53.715 15° 15 25 2,900 2,245 125 49,845 20 
105 5 440 2.595 260 62.625 5 5 10 9,800 12.440 190 43,450 135 
10 tis 40 85 . 615 10.095 5 - 60 1,530 25 110 9.220 20 
10 95 20 55 550 8.170 5 - 55 1,345 10 100 7,380 20 
- 20 15 30 65 1,930 - - 5 185 15 15 1,840 - 
85 255 310 1.135 1,145 34,905 - 5 135 4.110 3.360 485 29.620 125 
50 200 165 710 785 19,720 - 5 100 2,730 1,850 310 16,595 30 
40 60 145 425 360 15,180 - - 35 1,385 1,510 170 13,020 90 
80 110 280 1,040 625 30.410 - 5 45 3.670 3.310 300 25,105 110 
40 85 145 660 410 16.475 - - 30 2.385 1,835 160 13,380 30 
35 25 130 380 210 13.935 5 - 15 1,285 1,480 135 11,725 80 
5 145 30 95 $25 4,495 - - 90 445 50 180 4,515 10 

- 110 20 50 375 3,245 - - 65 345 20 150 3,215 - 

5 35 10 50 145 1,245 - - 20 95 30 30 1,295 10 
235 855 3.585 795 775 120,975 20 70 540 31,405 620 500 93,775 325 
100 680 1,155 125 415 SI.115 5 25 425 14.210 190 205 38.455 90 
130 175 2.435 665 360 69.855 15 45 115 17,195 430 300 55,320 235 
200 320 2,990 765 $95 106.380 15 _ 60 180 27,450 605 385 | 82,315 265 
80 215 765 110 270 41,770 : 20 120 11.365 185 120 31,340 65 
115 10S 2.225 . 655 320 64.615 15 40 65 16,080 415 260 50,975 205 
35 530 605 30 180 14.595 5 5 360 3.955 15 120 11,460 60 
20 460 385 20 145 9.350 5 5 305 2,840 10 85 7,120 30 
15 65 215 10 35 5,245 - - 55 1,120 10 . 35 4,340 30 
55 50 130 1.925 400 40,005 10 35 35 665 34,275 220 7,260 85 
45 45 80 1,410 310 23,735 5 30 25 240 21.715 105 3,490 15 


1S 5 45 - $20 90 16,275 10 5 5 425 12.560 110 3,770 70 


NO 


Ane wre 
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TABLE 57. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 


URBANIZED CORE AND FRINGE, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 
PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR OIL OR OTHER} 
COKE LIQUID FUEL 


CENSUS METROPOLITAN AREA 


- = ELECTRICITY 
CHARBON HUILE OÙ 
OU COKE 


REGION METROPOLITAINE DE RECENSEMENT 


ELECTRICITE 


1 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE.. 42,260 40 690 275 
2 OWNED — POSSEDE 25,375 30 135 10 
3 RENTED — LOUE 16,885 10 560 270 
4 FRINGE - BANLIEUE.... 320 - - 265 35 20 - 5 
5 OWNED — POSSEDE 255 - - 200 25 25 - - 
6 RENTED — LOUE 65 - - 60 $ - - - 
7 ST. CATHARINES - NIAGARA, ONT.. 88.885 220 ‘205 28,100 57,320 310 2,495 240 
8 OWNED — POSSEDE.. 63.860 150 160 20.165 42.245 215 905 35 
9 RENTED — LOUE... 25.020 70 45 7.935 15.080 95 1,595 210 
10 URBANIZED CORE -|NOYAU URBANISE.. 36.180 95 40 14,795 20,245 60 835 110 
11 OWNED — POSSEDE 24.855 55 30 10.300 14,190 25 240 10 
12 RENTED — LOUE... 11,325 45 10 4,495 6.055 35 590 100 
13 FRINGE - BANLIEUE. 52.705 125 165 13,305 37,075 245 1,655 135 
14 OWNED -— POSSEDE 39.010 100 130 9.865 28.050 190 660 20 
15 RENTED - LOUE... 13.695 30 35 3.440 9,020 60 1,000 105 
16 ST. JOHN'S, NFLD. - T.-N 29,635 470 470 26.105 10 10 2,550 25 
17 OWNED -— POSSEDE.. 19,630 315 410 18.045 5 : 835 15 
18 RENTED ~ LOUE 10,010 155 60 8.060 $ 5 1,715 10 
19 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE.. 22,755 315 110 20,010 10 10 2.290 15 
20 OWNED — POSSEDE.. 13,790 180 70 12,915 5 - 615 10 
21 RENTED — LOUE 8.970 140 45 7.095 5 10 1,675 5 
22 FRINGE - BANLIEUE.... 6.885 155 355 6,095 5S 5 260 10 
23 OWNED — POSSEDE.. 5,845 135 340 5,130 5 - 220 5 
24 RENTED — LOUE 1.040 20 15 965 - - 45 - 
25 SAINT JOHN, N.B. - N.-B 28.645 125 340 27,360 150 185 . 425 65 
26 OWNED — POSSEDE.. 14,460 35 205 13,940 30 90 140 20 
27 RENTED — LOUE 14,180 90 135 13,420 115 90 280 45 
28 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE. 24,395 115 165 23,495 130 130 300 35 
29 OWNED — POSSEDE 14,055 30 65 10.790 30 60 70 10 
30 RENTED — LOUE.... 13.340 90 100 12,705 100 70 225 40 
31 FRINGE - BANLIEUE.... 4.245 5 175 3,860 20 50 120 10 
32 OWNED — POSSEDE.. 3,400 5 140 3.145 S 30 70 5 
33 RENTED — LOUE 840 - 35 715 20 25 50 5 
34 SASKATOON, SASK........ oe 38.615 15 30 1,325 36,310 100 615 215 
35 OWNED -— POSSEDE.. 22,945 20 10 625 22.170 45 75 5 
36 RENTED — LOUE 15.670 - 15 700 14.140 55 $40 215 
37 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE.. 38.615 20 30 1,325 36.305 100 610 215 
38 OWNED - POSSEDE.. 22.945 t5 10 630 22.170 40 75 = 
39 RENTED — LOUE 15,670 - 15 700 14,140 60 540 215 
40 SUDBURY. ONT 39,420 60 120 27.015 8,780 175 3.120 145 
41 OWNED - POSSEDE.. 22,900 ts 50 17,360 3,500 105 1,845 20 
42 RENTED - LOUE 16,515 45 65 9.655 5,285 70 1.275 125 
43 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE. 25,630 50 25 15,835 7,530 80 2,000 110 
44 OWNED -— POSSEDE 13.610 10 : 9,390 3.025 40 1,140 10 
45 RENTED - LOUE. 12,020 40 25 6.450 4,510 -. 40 860 95 
46 FRINGE - BANLIEUE. 13,780 10 90 11,180 1.245 95 1,120 35 
47 OWNED -— POSSEDE.. 9.285 5 50 7,970 475 65 NS 10 
48 RENTED - LOUE... 4,500 5 40 3.210 775 30 410 30 
49 THUNDER BAY, ONT 32,245 90 205 11,095 19,320 135 1,330 70 
50 OWNED — POSSEDE.. 23.675 80 170 8.615 14.020 Hs 665 10 
51 RENTED -— LOUE 8.575 15 35 2.480 5.305 20 665 60 
52 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE. 31.270 80 125 10,320 19,310 90 1,275 65 
53 OWNED -— POSSEDE.. 22,825 75 110 7.935 14.005 70 625 10 


54 RENTED - LOUE 8.445 15 20 2.385 5,300 25 - 655 50 
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TABLEAU 57. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 
NOYAU URBANISE ET BANLIEUE, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


OIL OR OTHER GAS COAL OR OIL OR OTHER 


COAL OR 


COKE LIQUID FUEL - COKE LIQUID FUEL 
- ~ GAZ ELECTRICITY) OTHER > - ELECTRICITY] OTHER 
CHARBON HUILE OU - - CHARBON HUILE OU 
OU COKE AUTRES PIPED BOTTLED |ELECTRICITE] AUTRE AUTRES 
COMBUSTIBLES — - COMBUSTIBLES - 
LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE LIQUIDES CANALISE No 
55 45 110 1.905 350 39,785 10 35 30 640 34,240 200 7,025 85 1 
40 40 75 1,390 265 23.565 5 25 25 225 21.685 85 3,310 15 2 
10 10 40 515 85 16,220 : 5 10 5 415 12,550 Hs 3,720 70 3 
- 5 15 20 55 220 + - 5 25 40 20 230 5 4 
- 5 10 25 50 170 - - - 15 30 20 180 = 5 
- - 5 - 5 50 - - - 10 5 - 45 5 6 
70 65 275 28.365 680 59.410 IS 40 65 2,190 59,405 435 26,650 95 7 
50 55 175 20,605 505 42,460 5 25 35 795 44,140 285 18,525 40 8 
15 15 100 7,755 175 16,950 10 15. IS 1,395 15,265 . 145 8,125 50 9 
35 15 85 TS "225 28.695 10 20 5 1.355 21,795 130 12,825 45 10 
30 15 55 5.000 155 19,595 5 10 - 420 15,475 75 8,845 15 11 
5 - 30 2.115 70 9,100 5 10 - 935 6,320 ss 3,975 25 12 
35 55 190 21,245 455 30,720 5 20 65 840 37,605 305 13,825 55 13 
25 45 LE) 15.605 350 22,865 5 10 50 375 28,660 210 9.675 25 14 
5 15 75 5.640 10S 7,855 - 10 15 460 8.945 95 4,150 30 15 
525 615 8.750 165 480 19.070 25 470 490 15.495 60 -70 12,975 70 16 
385 555 6,105 110 405 12.055 15 330 450 10,650 40 60 8.050 45 17 
140 60 2,650 55 75 7,015 10 145 40 4,845 25 10 4.920 25 18 
345 90 5,530 105 280 16.385 15 295 75 11,545 45 "35 10,720 40 19 
220 60 3.410 70 230 9,790 5 175 45 7,325 25 30 6,175 15 20 
125 35 2,125 35 50 6,590 10 125 25 4,220 25 5 4,545 25 21 
185 525 3.225 60 195 2.685 10 175 415 3,955 20 40 2,250 30 22 
165 500 2.700 40 175 2.260 5 155 405 3,330 1S 35 1,880 30 23 
15 25 530 20 25 425 5 20 10 625 5 5 375 - 24 
nu N 
95 440 8,520 475 1,765 17,315 30 65 385 19,780 235 750 7,325 105 25 
30 330 3,065 270 1,300 9,460 10 20 290 8.930 125 525 4,525 45 26 
65 ns 5,455 205 460 7,860 20 45 95 10,850 us 220 2,800 60 27 
85 185 7,480 420 1,330 14,870 30 65 165 17,665 205 520 5,680 90 28 
30 105 2,260 215 935 7,510 5 20 95 7,240 100 340 3,220 35 29 
60 75 5.220 200 395 7,360 20 45 70 10,425 105 180 2,460 55 30 
10 260 1.040 60 430 2,445 5 - 220 2.110 35 225 1.645 10 31 
5 220 805 50 370 1,950 - - 195 1,685 20 185 1,300 10 32 . 
5 35 240 5 65 500 - oa 25 425 -10 40 345 - 33 
25 25 65 4.615 465 33.400 10 20 15 . 410 33.115 170 4,805 80 34 
15 25 30 “3.170 390 19,305 5 20 5 105 20,850 75 1,865 25 35 
$ 5 40 1,445 75 14,090 10 5 5 305 12,260 90 2,940 60 3% 
25 25 65 4.615 465 33.400 10 20 15 415 33,115 170 4,805 80 37 
15 25 30 3.170 390 19,305 5 20 10 105 20,850 75 1,865 25 38 
$ 5 40 1.445 75 14,090 5 - 5 305 12,260 90 2,940 60 39 
85 100 255 785 565 37,610 $5 20 50 2.450 6.070 260 30,485 80 40 
45 85 165 460 395 21,745 5 10 35 960 2,535 170 19,160 30 4l 
35 20 95 325 165 15,865 10 10 20 1.495 3.535 90 15,320 + 45 42 
55 20 185 610 205 24.545 5 10 : 1,510 5.140 135 18,775 60 43 
30 20 110 370 125 12,960 : 5 5 460 2,185 80 10,860 20 44 
25 - 80 240 75 11,590 5 10 - 1,050 2.955 50 7,915 4 45 
25 85 70 170 360 13.065 5 5 50 940 930 125 11,710 20 46 
15 70 55 85 270 8.790 5 5 30 495 350 90 8.300 15 47 
10 20 1S 85 90 4,280 5 - 20 445 580 40 3,405 5 48 
90 290 135 765 385 30,560 25 30 185 565 12,665 170 18,565 70 49 
70 260 100 570 265 22,395 1S 15 170 225 9.165 125 13,335 30 50 
20 30 35 195 120 8.160 5 10 20 335 2,900 45 5,230 35 51 
85 200 130 755 280 29,805 15 25 120 550 12,645 145 17,730 55 52 
65 190 95 560 175 21,735 10 15 105 215 9,745 100 12,610 20 53 


25 1S 35 195 105 8,065 5 10 10 335 2,895 45 5,115 35 54 
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TABLE 57. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 
URBANIZED CORE AND FRINGE, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR OIL OR OTHER} 
COKE LIQUID FUEL 


CENSUS METROPOLITAN AREA 


_ - ELECTRICITY OTHER 
CHARBON HUILE OU 


OU COKE AUTRES PIPED BOTTLED 


REGION METROPOLITAINE DE RECENSEMENT 


ELECTRICITE AUTRE 


LIQUIDES CANALISE |EN BOUTEILLE| 


NO. 
1 FRINGE - BANLIEUE 975 10 | 75 770 15 40 50 5 
2 OWNED — POSSEDE 850 5 65 680 20 45 45 - 
3 RENTED - LOUE... 125 - 15 95 - - 10 5 
4 TORONTO, ONT. .... 773,825 6,595 750 416,290 305,525 1,695 40,265 2,705 
5 OWNED — POSS 425,040 1,100 395 239,845 171,425 805 11,330 150 
6 RENTED — LOUE... 348,785 5,495 350 176,450 134,100 890 28,940 2,560 
7 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE .. 703,115 6.140 415 378,975 277,800 1,270 36,145 2,375 
8 OWNED — POSSEDE 371,925 810 200 212,635 148,900 525 8,730 125 
9 RENTED — LOUE... 331,190 5.330 215 166.340 128,895 740 27,415 2,250 
10 FRINGE - BANLIEUE 70,715 455 335 37.315 27,725 430 4,125 335 
st OWNED — POSSEDE 53,120 290 200 27,205 22.515 280 2,600 25 
12 RENTED — LOUE... 17,595 170 135 10,105 5,205 145 1,525 310 
13 VANCOUVER, B.C. - C.-B... 345,870 1,460 2.555 131,790 191,135 1,305 15,425 2,190 
14 OWNED — POSSEDE 203,610 675 1,550 72,055 124.340 780 4,025 180 
15 RENTED — LOUE 142,255 785 1,005 59.735 66,795 525 11,400 2,010 
16 URBANIZED CORE - NOYAU 'URBANISE. 300.035 1,365 1,620 115,220 165,765 775 13,255 2,040 
17 OWNED — POSSEDE 168.015 615 870 59,570 103,870 385 2,565 145 
18 RENTED — LOUE. 132,015 750 745 55.645 61,895 390 10,690 1,895 
19 FRINGE - BANLIEUE...., ae 45.835 100 940 16,570 25.375 535 2,170 150 
20 OWNED - POSSEDE a 35,595 60 680 12,480 20.475 400 1,460 35 
21 RENTED —- LOUE... 10,240 35 260 4.085 4,900 130 710 110 
22 VICTORIA, B.C. - C.-B... 66,255 460 915 $5,255 1,240 360 7,875 155 
23 OWNED — POSSEDE 40,615 310 595 36,170 535 265 2,710 40 
24 RENTED — LOUE... 25,640 155 320 19,090 705 95 5,165 110 
25 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE. 56.825 425 650 47,550 1.180 225 6,655 140 
26 OWNED -— POSSEDE 33,015 - 280 395 29,785 520 170 1,840 30 
27 RENTED — LOUE 23,810 145 255 17,760 660 60 4,820 110 
28 FRINGE - BANLIEUE.... 9,430 35 265 7,710 55 125 1,215 10 
29 OWNED — POSSEDE 7,595 30 200 6.380 10 90 870 10 
30 RENTED — LOUE 1,830 10 65 1,325 45 35 345 - 
31 WINDSOR, ONT... os 74,090 475 150 9,510 $7,310 305 6.085 255 
32 OWNED - POS. 52,190 150 90 7,105 42,095 200 2,515 40 
33 RENTED - LOUE. 21,900 325 65 2.405 15.215 HO 3,565 210 
34 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE. 62.955 415 80 7.005 $0,310 10S 4,820 225 
35 OWNED — POSSEDE 43,215 100 45 5.120 36,455 so 1,420 20 
36 RENTED — LOUE 19,740 315 35 1.880 13,850 60 3,395 205 
37 FRINGE - BANLIEUE 11,135 60 75 2.510 7,000 195 1,265 30 
38 OWNED — POSSEDE 8,975 50 45 1,990 5.640 145 1,090 20 
39 RENTED — LOUE 2,160 15 25 525 1,365 50 170 10 
40 WINNIPEG, MAN... 166,225 700 * 230 29,230 126,215 425 8,165 1,255 
4) OWNED — POSSEDE 98.115 280 120 18,475 78.100 170 915 60 
42 RENTED -— LOUE... 68,105 425 110 10,750 48,115 255 7,250 1,200 
43 URBANIZED CORE - NOYAU IURBANISE. 163,200 665 205 27,910 124,790 380 8,000 1,245 
44 OWNED — POSSEDE 95,705 245 95 17,445 76.930 130 800 55 
45 RENTED — LOUE 67,495 420 105 10,465 47,860 250 7,205 1.190 
46 FRINGE - BANLIEUE.... 3.025 40 25 1,315 1,420 45 160 15 
47 OWNED —- POSSEDE 2,410 35 20 1,030 1,170 40 115 - 
48 RENTED — LOUE 615 5 5 290 250 10 45 10 
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TABLEAU 57. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION. PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 


NOYAU URBANISE ET BANLIEUE, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


COAL OR OIL OR OTHER COAL OR OIL OR OTHER 
COKE LIQUID FUEL COKE LIQUID FUEL 
- - ELECTRICITY] OTHER ~ - ELECTRICITY! OTHER 
CHARBON HUILE OU - - CHARBON HUILE OU 
OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE| AUTRE | OU COKE AUTRES 
COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES 


LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE LIQUIDES 


755 10 - 70 10 20 30 835 to 


5 90 5 10 105 
5 70 $ 10 95 660 5 - 60 10 15 25 725 10 
is - - 15 95 5 - 10 - - 5 11S - 
1,295 355 4.210 120.430 4.800 642,595 145 3.100 365 82.125 301.480 3.645 381,560 1,555 
915 235 1,950 76.035 2,880 342.980 45 285 235 10,360 172.570 2,010 239,305 265 
375 125 2.265 44,400 -., L91S 299,620 100 2,820 130 71,765 128.905 1,625 142,250 1,290 
1.110 165 3.965 114.810 3.430 579,515 125 3.010 220 80.305 278.350 3.205 336,690 1,340 
755 115 1,815 71,120 1.885 296.200 35 245 130 9,525 153,500 1,710 206,600 220 
355 50 2.148 43.690 1.545 283.310 90 2.770 85 70,780 124,850 1,500 130.090 1,120 
185 190 245 5.625 1.375 63.080 20 95 145 1,820 23,135 435 44.870 210 
165 120 130 4.915 1,000 46,780 10 45 105 835 19,075 305 32,705 45 
20 75 115 70$ 370 16.305 10 50 4s 985 4.055 135 12,165 170 
545 1.560 10,120 67.480 3,465 262,555 150 505 1.205 44,890 167,390 1,950 129,135 795 
400 1.140 5.665 41.265 2.600 152.450 100 205 805 11,860 105,995 LS 83,490 145 
150 420 4,450 26.210 870 110,105 50 300 405 33.035 61,395 835 45,645 645 
455 870 6,925 60,950 1.845 228.885 105 460 705 41,000 146,600 1,260 109,300 715 
325 605 3,760 36,135 1,290 125,830 65 175 420 9.435 89.180 610 68,080 LS 
130 270 3,165 24.815 560 103,050 40 285 280 31,570 57,415 650 41,220 600 
90 685 3,195 6,530 1:620 33.675 45 50 500 3.890 20,795 685 19,835 75 
70 530 1,905 5.130 1,305 26,615 35 30 385 2,430 16.815 500 15,410 30 
15 155 1,290 1.400 310 7,055 10 15 128 1,465 3,980 185 4,425 45 
215 400 3,920 4,440 1,320 55.935 20 170 420 14.270 3,955 585 46,705 140 
160 295 2.570 1.635 1,015 34,935 tS 85 325 4,905 1.940 420 32.890 55 
55 105 1,350 2.805 310 21.005 10 90 95 9.375 2.010 170 13,815 85 
180 270 2.850 4,425 915 48.170 10 "165 285 12.655 3.920 395 39,280 125 
130 195 1.890 1,625 670 28.505 5 75 220 3.770. 1.930 265 26.725 40 
50 80 960 2.805 240 19,665 5 85 65 8,885 1.990 135 12,555 90 
35 130 1,065 10 405 7.760 10 5 130 1,615 35 190 7,430 15 
30 105 680 10 340 - 6.425 10 5 ‘105 1,130 15 155 6,165 15 
10 25 390 5 65 1.335 5 - 30 485 25 30 1.260 - 
105 45 195 23,550 410 49,760 30 1t5 35 675 53.310 365 19.500 90 
60 25 125 16.605 285 35.085 10 15 15 275 39,740 215 11,920 20 
40 20 75 6.940 130 14,670 tS 105 20 405 13.570 145 - 7,580 70 
75 20 165 20.195 230 42.245 20 105 15 610 47.990 245 13,905 80 
35 10 95 14.015 150 28.905 - 5 15 220 35.350 130 7,485 5 
40 5 70 6.180 80 13.340 20 100 5 385 12,640 115 6,420 70 
25 25 35 3.355 185 7,510 10 10 20 70 5.325 15 5,595 5 
20 10 30 2,585 140 6.185 10 10 - 50 4,390 90 4,430 5 
5 15 10 76S 45 1,325 - - 15 20 930 30 1.165 - 
240 260 390 6.635 990 157.680 25 165 145 2.765 92.555 700 69,500 390 
135 200 160 2.500 600 94,505 10 35 15 530 58.660 330 38.400 40 
10$ 60 230 4.135 390 63.175 20 135 30 2,240 33.890 375 31,100 350 
225 225 375 6.560 890 154,905 20 155 105 2.745 91.590 680 67,545 370 
125 170 145 2.440 505 92,325 - 30 80 $15 57.855 310 36,885 35 
100 60 225 4,125 380 62.580 15 130 30 2.230 33,730 370 30,665 340 
15 35 10 80 100 2.775 5 10 35 20 965 25 1.955 20 
15 35 15 65 95 2.180 5 10 35 15 805 25 1,520 10 


- - - 15 5 595 - - - 5 165 - 435 10 


NO 


wn 
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- TABLE 58. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR CENSUS AGGLOMERATIONS OF 25.000 POPULATION AND OVER, 


URBANIZED CORE AND FRINGE, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 
PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


| . COAL OR OIL OR OTHER 

CENSUS AGGLOMERATION COKE LIQUID FUEL 

- - _ ELECTRICITY 
AGGLOMERATION DE RECENSEMENT CHARBON HUILE OU - 

OU COKE AUTRES ELECTRICITE 


1 BAIE-COMEAU, QUE... 5,945 - 5 5.470 15 5 435 5 
2 OWNED — POSSED 3,380 - 5 3.160 10 : 205 3 
3 RENTED — LOUE... 2,555 - . 2.310 10 5 230 5 
4 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE.. 5.795 - 5 5.355 15 5 405 “10 
5 OWNED - POSSEDE 3,300 - 5 3.090 5 - 195 - 
6 RENTED — LOUE... 2.495 - 2.265 15 - 215 

7 FRINGE - BANLIEUE... 150 - - 115 - - 30 - 
8 OWNED -— POSSEDE 85 - - 70 - - 15 - 
9 RENTED — LOUE 60 - - 45 - - 20 - 
10 BARRIE. ONT 11.330 70 90 FANS 2,500 180 1,360 15 
11 OWNED - POSSEDE. 7.810 45 70 4.920 1.645 150 975 5 
12 RENTED — LOUE... 3.520 20 25 2.195 850 35 385 10 
13 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 8.645 30 20 5.320 2,425 40 795 10 
14 OWNED - POSSEDE . 5.550 20 5 3.445 1,585 30 465 - 
15 RENTED - LOUE... 3.090 15 is 1.880 840 10 335 10 
16 FRINGE - BANLIEUE . 2.680 35 70 1,790 75 140 565 5 
17 OWNED — POSSEDE. 2.260 30 65 1.475 65 110 510 5 
18 RENTED — LOUE.... 425 10 10 320 15 25 55 - 
19 BRANTFORD. ONT. su 23.915 135 70 11.165 11,360 40 1,090 50 
20 OWNED - POSSEDE . 16,555 95 50 8.230 7,805 20 345 10 
21 RENTED - LOUE... 7.360 40 25 2.935 3.555 25 740 40 
22 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE.. 19,970 80 25 8.885 9.950 25 960 45 
23 OWNED - POSSEDE . 13.470 55 25 6.335 6,790 5 250 10 
24 RENTED -— LOUE. 6,500 25 5 2.545 3.165 15 710 35 
25 FRINGE - BANLIEUE... 3.945 55 45 2.285 1,410 25 130 5 
26 OWNED -— POSSEDE . 3.080 40 25 1.890 1,015 10 100 - 
27 RENTED — LOUE... 860 15 20 395 395 5 30 5 
28 CHARLOTTETOWN, P.E.I. - 6,605 70 25 6.355 15 10 Wis 10 
29 OWNED - POSSEDE . 3.355 30 5 3.255 5 10 50 - 
30 RENTED -— LOUE... 3,245 40 15 3.100 15 5 65 10 
31 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE.. 6.605 70 25 6.355 1S to 115 10 
32 OWNED - POSSEDE 3,355 30 10 3.255 5 5 50 - 
33 RENTED - LOUE. 3.245 45 15 3.100 15 - 65 10 
34 CHILLIWACK. B.C, - C.-B. 9.475 40 165 3,280 5.480 145 350 15 
35 OWNED - POSSEDE. 6,690 25 125 2,210 4,040 95 185 $ 
36 RENTED - LOUE... 2.785 15 30 1.075 1.435 55 160 15 
37 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE.. 4,655 5 35 1,150 3,205 25 230 15 
38 OWNED - POSSEDE. 3.130 - 25 745 2.260 t5 80 : 
39 RENTED — LOUE.... 1.525 - 15 405 940 5 145 15 
40 FRINGE - BANLIEUE 4,820 40 120 2.135 2,275 125 120 5 
41 OWNED - POSSEDE . 3.560 20 105 1.470 1.775 80 105 : 
42 RENTED — LOUE.... 1,260 15 20 665 495 50 15 5 
43 DRUMMONDVILLE. QUE. 12,160 - 195 10.675 30 85 1.160 20 
44 OWNED - POSSEDE . 5.610 - 130 5,160 5 25 290 - 
45 RENTED - LOUE... 6.555 - 60 5.510 25 60 875 15 
46 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 11,385 - 85 10.050 25 70 1,130 20 
47 OWNED - POSSEDE . 5.020 - 35 4,710 5 15 255 - 
48 RENTED - LOUE. 6.360 - 50 5.340 25 55 875 20 
49 FRINGE - BANLIEUE... 775 - 105 625 5 10 30 - 
50 OWNED -— POSSEDE . 585 - 95 455 - 10 30 - 
51 RENTED -— LOUE... 190 - 10 175 - 5 - - 
52 FREDERICTON, NB. - N.-B. 10,805 5 220 9,950 10 35 560 25 
53 OWNED -— POSSEDE . 6,080 - 160 5.785 - tS 110 5 
54 RENTED — LOUE... 4,720 5 60 4,160 10 15 455 15 
55 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE.. 10.425 5 200 9,620 10 25 550 20 
56 OWNED - POSSEDE. 5,845 $ 145 5.570 : 15 110 5 
57 RENTED — LOUE, 4,585 5 55 4,045 5 20 440 10 
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TABLEAU 58. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, AGGLOMERATIONS DE RECENSEMENT DE 25,000 


HABITANTS ET PLUS, NOYAU URBANISE ET BANLIEUE, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


COAL OR OIL OR OTHER COAL OR OIL OR OTHER 
COKE LIQUID FUEL COKE LIQUID FUEL 
- - ELECTRICITY} OTHER - - 
CHARBON HUILE OU = - CHARBON HUILE OU - ~ 
OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE] AUTRE | OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE] AUTRE 
COMBUSTIBLES - - COMBUSTIBLES - _ 
LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


NO 


5 - 40 20 130 5.750 - - - 2.750 10 20 3,155 5 1 
5 - 15 10 ns 3.240 - - - 1.665 10 15 1.690 2 
. : 20 10 15 2,515 - - - 1,085 5 - 1:465 - 3 
- - 35 20 125 5,610 - - - 2,715 10 20 3,040 - 4 

- - 15 10 120 3.155 - - - 1,635 10 20 1,630 - 5 

- - 20 10 15 2,455 - - - 1.075 5 - 1,410 5 6 
- - - - - 145 - - - 35 - - 115 - 7 

- - - - - 85 - - - 25 - - 55 - 8 

: - - - - 60 - - - 5 - - 55 - 9 
55 40 35 420 230 10,545 - 20 30 375 1,890 105 8,910 10 10 
35 35 20 335 190 7,195 - 5 20 105 1.290 85 6.310 - i 
20 - 20 85 45 3.345 5 15 5 275 600 25 2,600 - 12 
30 15 25 390 145 8.035 - 5 5 350 1.810 40 6,430 5 13 
15 10 10 305 120 5.090 - - 5 80 1,220 30 4.220 14 
15 - 20 85 25 2.950 5 5 5 270 590 15 2.210 - 15 
25 30 10 30 85 2,505 - 15 20 20 75 65 2.475 5 16 
20 25 10 25 65 2.105 - 5 20 20 70 55 2.090 - 17 
5 - : : 20 400 - 10 5 - 10 10 385 - 18 
40 30 55 5,895 140 17,750 - 20 20 675 11,050 90 12,025 35 19 
30 25 25 3.895 90 12,480 - 10 20 190 7.725 60 8,545 5 20 
10 5 30 2,000 45 5.270 - 10 - 485 3,330 35 3,475 30 21 
25 20 50 5.090 80 14,705 5 15 10 605 9,715 65 9,535 25 22 
20 15 20 3.345 55 10.010 - 5 10 140 6.720 40 6.555 - 23 
5 5 30 1,745 25 4,695 - 5 - 465 2.995 30 2.985 25 24 
15 15 5 805 55 3,050 - 5 15 75 1,335 25 2,485 5 25 
10 10 5 550 35 2475 - 5 10 55 1.000 15 1.990 - 26 
5 - - 255 25 580 - 5 - 20 330 5 495 5 27 
45 10 1,570 160 360 4,440 10 40 5 4,855 65 100 1,520 10 28 
25 5 785 95 260 2.210 5 25 5 2.390 35 50 845 $ 29 
15 5 820 70 105 2.235 5 20 5 2.465 25 55 680 $ 30 
40 15 1,575 160 365 4,445 10 45 10 4,860 65 105 1,520 10 31 
25 5 750 90 260 2.210 5 25 - 2.390 40 50 845 $ 32 
20 5 820 70 105 2.230 15 - 2.465 30 55 675 5 33 
15 125 520 1,570 275 6.970 - 10 115 590 4,545 165 4,055 5 3 
10 100 30$ NE 210 4.950 - - 90 290 3.330 LS 2.865 5 35 
5 20 210 460 65 2.020 - 10 20 300 1215 50 1.190 36 
10 25 190 825 50 3,555 - 5 20 260 2.740 35 1,585 5 37 
10 15 100 620 35 2,355 - - 10 95 1.920 20 1,080 5 38 
: 10 90 210 20 12195 - 10 5 165 820 15 505 39 
5 100 330 745 225 3,420. - 5 90 325 1.800 125 2,470 -, 40 
85 200 495 180 2.595 - - 75 195 1.410 90 1,785 - 41 

: 15 125 250 45 820 - 5 15 135 390 35 680 - 42 
25 160 200 30 250 11,490 - - 105 1,565 20 120 10,340 10 43 
10 110 85 20 125 5,255 - - 65 865 5 60 4,600 5 4 
15 55 120 10 125 6.235 - - 35 700 15 60 5.735 10 45 
25 70 190 30 200 10.870 - - 55 1,520 25 100 9.675 10 4 
10 25 75 20 105 4.790 - - 25 835 10 _ 50 4.105 $ 47 
15 45 115 10 100 6.080 - - 30 685 10 55 5,570 5 4 
: 95 15 - 50 620 - - 50 45 - 20 665 - 49 
: 90 10 - 25 465 - - 45 30 - 15 495 - 50 

- 5 - : 25 155 - - - 15 - 5 170 - 51 
5 205 955 125 405 9,105 10 5 175 5.820 85 200 4,515 15 52 
5 165 460 80 285 5.085 10 - 140 3,300 40 130 2,460 10 53 
40 490 45 125 4,020 5 5 35 2,515 45 65 2.055 - 54 

- 190 885 105 385 8.850 15 5 155 5,675 65 190 4,320 10 55 
5 150 415 10 265 4935 10 - 120 3.215 30 130 2,340 10 56 
- 40 465 35 120 3.910 5 5 35 2.460 35 65 1,980 5 57 
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TABLE 58. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR CENSUS AGGLOMERATIONS OF 25,000 POPULATION AND OVER, 


URBANIZED CORE AND FRINGE, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 
PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


COAL OR 
COKE 


CENSUS AGGLOMERATION 
al - ELECTRICITY OTHER 
CHARBON HUILE OU 


OU COKE 


AGGLOMERATION DE RECENSEMENT - - 
ELECTRICITE AUTRE 


1 FRINGE - BANLIEUE.... ve 375 - 20 335 - 5 10 5 
2 OWNED — POSSEDE.. 235 - 15 215 = - - - 
3 RENTED — LOUE 140 - 5 HS 5 - 15 - 
4 GRANBY. QUE 10,605 - 140 9,440 25 50 $00 50 
5 OWNED — POSSEDE.. 5,130 - 85 4,795 10 15 215 - 
6 RENTED - LOUE 5.475 - 55 4.645 10 35 685 50 
7 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE. 9.775 - 90 8.745 20 40 830 50 
8 OWNED -— POSSEDE .. 4,470 - 45 4,245 3 10 165 - 
9 RENTED — LOUE 5,305 - 45 4,505 10 30 665 50 
. \ 

10 FRINGE - BANLIEUE.... 830 - 45 690 10 10 70 - 
11 OWNED ~ POSSEDE .. 655 - 40 555 5 5 55 - 
12 RENTED — LOUE... 170 ‘ - 10 140 - 5 20 - 
13 GUELPH, ONT. 18.205 110 35 8.310 8.225 35 1,445 4 
14 OWNED — POSSEDE .. 11,595 50 25 5.755 5.220 20 520 - 
15 RENTED — LOUE 6,615 65 10 2.550 3,005 15 925 45 
16 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE. 17,560 90 20 7,800 8,175 25 1,400 45 
17 OWNED -- POSSEDE .. 11,050 35 10 5,320 5.170 15 495 . 
18 RENTED — LOUE 6,510 55 5 2.480 3,005 15 905 45 
19 FRINGE - BANLIEUE.... 650 20 20 505 50 10 40 : 
20 OWNED — POSSEDE .. 545 15 15 440 50 5 30 - 
21 RENTED ~ LOUE 105 10 5 65 5 5 15 - 
22 JOLIETTE. QUE... 7,365 - 95 6.630 15 85 520 25 
23 OWNED — POSSEDE .. 3.295 - 55 3.010 5 40 +80 - 
24 RENTED — LOUE 4.065 - 40 3.615 10 45 335 20 
25 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE. 6.815 - 70 6.240 15 80 390 20 
26 OWNED -— POSSEDE .. 2.940 - 35 2.740 5 40 120 5 
27 RENTED - LOUE. 3.880 - 40 3.505 10 45 270 15 
28 FRINGE - BANLIEUE. 545 - 25 385 - 5 130 5 
29 OWNED — POSSEDE . 360 - 25 280 - - 60 - 
30 RENTED — LOUE 190 - - 115 - - 65 - 
31 KAMLOOPS, B.C, - C.-B... 11.665 20 230 3,335 6.825 130 1,030 95 
32 OWNED — POSSEDE .. 7,490 15 135 2.190 4,740 100 295 10 
33 RENTED — LOUE 4.175 10 100 1.145 2.080 30 735 85 
34 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE, 10,545 20 1S 2,815 6,525 90 905 80 
35 OWNED — POSSEDE 6,620 15 75 1,785 4,465 65 215 10 
36 RENTED — LOUE 3.920 5 45 1,025 2,065 25 685 75 
37 FRINGE - BANLIEUE 1,120 - 15 520 300 45 130 15 
38 OWNED — POSSEDE.. 865 - 60 405 280 4 80 - 
39 RENTED — LOUE 255 - 50 120 15 10 45 10 
40 KELOWNA, B.C, - C.-B... 11,460 10 380 2,715 6.085 110 2,130 30 
al OWNED -— POSSEDE 7,900 10 255 2.075 4.285 90 1,185 10 
42 RENTED — LOUE 3,555 - 125 640 1.800 15 950 25 
43  URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE. 9,955 5 280 2.185 5.705 65 1.695 30 
44 OWNED — POSSEDE.. 6.725 $5 215 1,620 3,945 55 885 10 
45 RENTED — LOUE. 3,235 70 565 1,755 10 815 25 
46 FRINGE - BANLIEUE. 1,500 $ 95 530 385 45 435 - 
47 OWNED -— POSSEDE .. 1175 5 40 455 340 35 300 5 
48 RENTED — LOUE 320 ss 80 40 10 135 

49 KINGSTON. ONT 24,965 185 130 18.075 3,815 105 2.545 11S 
50 OWNED — POSSEDE .. 12,570 95 80 9,435 1.975 55 925 10 
si RENTED — LOUE 12,395 90 45 8.645 1,835 55 1,620 105 
52 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE. 21,950 145 60 15,730 3,640 60 2,200 115 
53 OWNED — POSSEDE .. 10,095 60 10 7,540 1.830 25 620 10 
54 RENTED — LOUE 11,855 85 45 8.190 1,810 35 1,580 105 
55 FRINGE - BANLIEUE.... ve 3.025 35 70 2.350 170 50 350 - 
56 OWNED — POSSEDE .. 2,480 30 70 1,895 145 25 310 - 
57 RENTED — LOUE 545 5 - 455 25 25 35 - 
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TABLEAU 58. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, AGGLOMERATIONS DE RECENSEMENT DE 25,000 
HABITANTS ET PLUS, NOYAU URBANISE ET BANLIEUE, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


COAL OR 
COKE 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


ELECTRICITY} OTHER ELECTRICITY} OTHER 


CHARBON HUILE OU HUILE OU 


OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE) AUTRE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE] AUTRE 
COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES 


LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


- 15 65 20 20 255 - - 15 140 15 5 195 - 
- 15 45 10 20 155 - - 15 85 5 5 120 - 
. - 25 10 - 105 - - 5 55 5 - 75 - 
15 55 190 50 230 10.060 - - 35 2.070 10 60 8.410 15 
5 40 65 5 115 4.895 - - 20 Lolo 5 35 4.045 5 
15 15 130 45 110 5.165 - - 10 1,055 10 25 4.370 15 
5 25 170 55 205 9.315 - : 20 1.980 15 50 7,700 20 
5 15 50 5 95 4.300 - - 15 935 - 30 3.480 10 
5 10 120 45 110 5,015 : - 5 1,040 10 20 4.220 10 
10 25 20 - 25 750 - - 20 90 - 10 710 - 
5 25 10 - 25 595 - - 15 75 - 10 560 : 
5 5 10 - 5 150 - - 5 15 - 5 150 - 
40 10 60 2.460 95 15,535 5 5 10 520 6.370 35 11.245 15 
40 10 20 1.660 55 9.810 5 5 5 105 4.095 20 7.360 - 
5 - 40 800 35 5.730 - 415 2.275 15 3.885 20 
40 5 60 2,445 90 14.920 - 5 5 510 6.320 30 10,670 15 
35 5 15 1.645 50 9.295 5 5 5 90 4.045 15 6.885 - 
5 5 45 805 40 5.625 5 5 415 2.275 15 3.780 15 
5 5 5 15 5 615 - - - 10 45 5 580 - 
5 + 5 15 5 515 - - - 15 40 5 480 - 
. - - - - 105 - - - - - "= 100 - 
5 105 360 70 735 6.085 10 - 85 3.055 25 260 3,925 20 
- 55 85 10 190 2.955 - - 50 1.545 - 80 1,620 5 
5 55 270 60 540 3.135 5 - 35 1,510 25 180 2,300 15 
- 85 350 65 710 5,590 5 - 70 2.950 25 255 3.490 20 
- 35 80 5 180 2.635 5 - 35 1.465 - 80 1.350 5 
5 50 270 60 525 2.960 5 - 35 1,480 25 180 2.140 15 
- 20 10 - 25 495 - - 10 100 - 5 430 . 
- 20 10 5 10 320 - - 10 80 - 270 - 
. . - 15 170 - - - 25 - - 160 - 
25 150 80 1,330 700 9.375 5 5 140 480 6.150 175 4,720 25 
15 90 50 850 600 5.880 - - 65 170 4.425 125 2:700 10 
5 60 30 485 105 3.495 5 10 45 315 1.735 45 2,020 20 
20 85 80 1,290 490 8.575 5 5 55 435 5.880 90 4,055 20 
15 60 45 810 425 5.265 - - 45 150 4.165 65 2.185 10 
5 25 30 480 65 3.310 5 5 10 290 1.715 20 1.870 15 
5 65 5 40 210 795 - - 55 45 275 80 665 5 
5 30 - 40 178 615 - - 20 20 260 55 sis - 
- 35 : 5 40 180 - - 30 25 15 20 155 5 
20 205 75 735 425 9.995 10 - 165 240 4,780 140 6.125 15 
15 125 65 535 350 6.805 5 - 100 135 3.395 115 4,145 10 
- 75 10 200 70 3.195 - - 65 100 1.380 25 1.985 5 
15 150 65 710 285 8.725 5 - 125 215 4.470 100 5.050 5 
15 100 55 510 230 5.800 5 - 85 115 3.120 75 3.325 5 
: 50 5 200 50 2.925 - - 40 95 1.350 20 1.725 - 
. 50 10 ‘20 140 1.275 - 40 25 305 45 1,075 5 
. 25 5 25 120 1.005 - - 15 20 275 35 820 10 
- 25 - - 20 270 - - 25 5 25 5 255 - 
50 70 75 1,170 335 23.260 5 4 1 65 2.045 2.695 145 19,910 70 
25 50 30 545 205 11.710 - 20 55 355 1.510 75 10.545 15 
20 15 40 625 135 11.550 5 25 5 1.695 1.180 65 9.365 55 
45 20 65 1,110 180 20.515 5 40 - 1.970 2.540 100 17,225 60 
25 10 25 505 80 9.450 - 15 5 290 1.390 45 8.345 5 
25 5 40 605 95 11.070 5 25 - 1,680 1.155 50 8.885 55 
- 50 5 55 160 2.745 - - 65 75 150 45 2.685 5 
5 40 10 40 120 2.260 - 5 50 60 125 30 2.200 5 
. 5 - 20 40 480 - - 10 10 30 15 485 - 


NO 


Whe 
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TABLE 58. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR CENSUS AGGLOMERATIONS OF 25,000 POPULATION AND OVER, 


URBANIZED CORE AND FRINGE, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 
PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR OIL OR OTHER! 


CENSUS AGGLOMERATION COKE LIQUID FUEL 
- - = ELECTRICITY OTHER 
AGGLOMERATION DE RECENSEMENT CHARBON HUILE OU - 
OU COKE AUTRES AUTRE 


ELECTRICITE 


1 MEDICINE HAT. ALTA. - ALB. 8.915 - - 70 8.755 30 45 15 
2 OWNED -— POSSEDE . 6,620 - - 45 6.540 20 10 5 
3 RENTED - LOUE... 2.306 - - 30 2.210 10 30 10 
4 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE.. 8.915 - - 75 8.755 30 40 15 
5 OWNED -— POSSEDE. 6.615 - - 40 6.540 20 15 5 
6 RENTED — LOUE 2.300 - - 35 2.215 10 35 15 
7 MONCTON. N.B. - N.-B. … 19.180 170 305 18.155 105 40 360 45 
8 OWNED - POSSEDE . 11,625 105 235 11,140 15 20 90 20 
9 RENTED -- LOUE 7,560 65 70 7.020 90 20 270 30 
10 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 17,070 145 100 16,340 100 20 315 45 
11 OWNED -— POSSEDE . 9.840 80 50 9.615 15 10 50 15 
12 RENTED — LOUE 7,230 65 50 6.725 85 10 265 30 
13 FRINGE - BANLIEUE... 2.115 25 200 1,820 - 20 50 - 
14 OWNED -— POSSEDE. 1,785 25 180 1.530 - 10 40 - 
15 RENTED - LOUE * 335 -, 20 290 - 10 5 : 
16 NANAIMO. B.C, - C.-B... 12,070 90 290 10.120 710 215 625 20 
17 OWNED — POSSEDE. 8.800 75 245 7,530 495 165 290 10 
18 RENTED — LOUE... 3.265 10 so 2.595 215 50 335 10 
19 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE.. 8.690 75 105 7.325 660 90 420 15 
20 OWNED - POSSEDE.... 5.980 70 90 5,175 460 65 120 - 
21 RENTED — LOUE 2.710 5 15 2.155 195 25 300 15 
22 FRINGE - BANLIEUE... 3,380 10 185 2.795 50 125 205 S 
23 OWNED - POSSEDE . 2.820 5 155 2,355 35 95 170 5 
24 RENTED — LOUE 555 10 30 440 20 25 35 - 
25 OSHAWA. ONT... 33,925 140 50 24.345 5.465 60 3.740 130 
26 OWNED - POS 22.675 80 40 17,735 3.315 40 1.460 15 
27 RENTED — LOUE 11.255 60 10 6.615 2,155 15 2,280 120 
28 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE.. 31,640 95 20 22.325 5.450 35 3.575 125 
29 OWNED - POSSEDE …. 20,785 50 20 16.070 3.300 30 1,310 10 
30 RENTED — LOUE 10.855 45 - 6.255 2.150 5 2,270 126 
31 FRINGE - BANLIEUE.... 2,290 40 30 2.015 15 25 165 : 
32 OWNED - POSSEDE . 1.890 30 20 1.660 15 5 155 5 
33 RENTED — LOUE 400 10 5 355 - 15 10 

34 PETERBOROUGH, ONT. . 18,770 60 95 13.270 3,585 65 1,655 35 
35 OWNED - POSSEDE . 12,760 40 80 9,955 2.160 35 490 - 
36 RENTED -— LOUE 6.015 20 15 3.320 1,425 30 1,160 35 
37 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE.. 17,655 55 35 12,320 3,590 4 1,585 30 
38 OWNED - POSSEDE .... 11,900 35 30 9.225 2.160 20 435 - 
39 RENTED - LOUE 5.750 20 10 3.100 1.430 20 1,145 30 
40 FRINGE - BANLIEUE.... WTS 10 65 945 - 25 70 - 
41 OWNED - POSSEDE. 855 5 53 725 - 15 60 - 
42 RENTED - LOUE... 260 - 10 225 - 10 15 - 
43 PORT ALBERNI. B.C. - C.-B. 7,305 5 210 6.170 50 185 670 25 
44 OWNED - POSSEDE . 5.185 5 175 4,545 15 105 335 5 
45 RENTED — LOUE 2,120 30 1,620 30, 75 335 20 
46 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 6.215 : 85 5.325 50 140 590 20 
47 OWNED -— POSSEDE . 4,290 5 60 3,860 20 70 270 - 
48 RENTED - LOUE 1,930 25 1.465 30 65 320 1S 
49 FRINGE - BANLIEUE. 1,090 - 120 845 - 45 80 5 
50 OWNED - POSSEDE . 900 - 115 685 - 35 65 5 
51 RENTED - LOUE 190 - 10 160 - 10 1S 5 
52 PRINCE GEORGE, B.C, - C.-B. 12,775 $ 440 4,530 5.980 305 1,435 80 
53 OWNED - POSSEDE. 7,875 5 265 3.390 3.460 175 580 - 
54 RENTED -— LOUE 4.905 - 175 1.140 2.520 130 855 80 
55 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 11.055 - 205 3,465 5.895 190 1,235 60 
56 OWNED -— POSSEDE . 6.505 - 110 2.480 3,400 95 430 - 
57 RENTED -— LOUE... 4.550 - 100 980 2.500 | 95 805 65 
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TABLEAU 58. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D‘OCCUPATION, PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, AGGLOMERATIONS DE RECENSEMENT DE 25,000 


HABITANTS ET PLUS, NOYAU URBANISE ET BANLIEUE, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


COAL OR 
COKE 


COAL OR 
COKE 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


ELECTRICITY} OTHER ELECTRICITY} OTHER 


CHARBON HUILE OU CHARBON HUILE OU 


OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE| AUTRE | OU COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE! AUTRE 
COMBUSTIBLES - - COMBUSTIBLES - - 
LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


5 - 5 . 3,570 60 5.270 10 - - 25 8.500 30 350 5 1 
: 5 2355 50 4.200 - - . 10 6.395 25 185 5 2 
: : - 1215 15 1.070 : : : 15 2.105 10 165 5 3 
5 . 5 3.570 60 5.265 10 - - 25 8,500 30 350 5 4 
. : 10 2355 50 4.200 - - - 15 6.395 20 185 5 5 
: : : 1215 15 1.065 - - - 15 2.105 10 165 - - 6 
40 355 1.035 945 895 15.900 ‘20 35 295 10.400 960 385 7,065 45 7 
25 285 695 435 113 9.450 15 25 245 6.170 405 270 4.495 25 8 
10 65 340 508 180 6.450 - 10 50 4.235 560 15 2575 15 9 
25 130 735 895 715 14,560 15 25 80 9,500 930 315 6,185 30 10 
25 80 445 390 560 8.335 15 20 50 5.420 380 215 3.745 iso 
5 50 290 * $10 155 6.220 . 10 30 4.080 355 100 2435 15 12 
10 25 300 45 185 1,345 5 5 215 900 3% 65 - 890 10 13 
5 205 250 40 160 Wits 5 10 195 745 25 35 745 10 ja 
5 20 50 5 25 230 . - 20 150 . 1$ 140 - 15 
40 150 1.275 410 610 9.575 5 25 185 2.405 575 250 8.645 15 16 
30 115 830 280  . 490 7.060 5 20 125 1.275 420 195 6.755 5 17 
15 35 445 135 125 2515 5 10 30 1130 150 55 1.885 10 18 
25 70 940 380 220 7.050 10 15 55 1.945 530 95 6.030 IS 19 
20 45 600 255 175 4.880 5 15 45 915 395 70 4.540 10 20 
. 20 340 130 4 2.170 5 - 10 1,035 135 30 1.490 10 21 
20 80 335 25 390 2,525 . 15 100 455 40 155 2,610 - 2 
10 60 225 25 315 2.180 : 10 80 360 25 125 2215 83 
5 20 105 5 75 345 : 5 25 95 15 25 395 ry} 
80 35 150 1.370 280 31,990 20 25 20 1,380 4,845 120 27,490 40 25 
70 20 100 1410 215 24.150 15 15 15 400 3.015 70 19.135 20 26 
15 15 55 255 70 10,840 5 15 . 975 18300 50 8.355 25 27 
15 25 140 1.355 195 29.835 20 20 10 1.335 4,835 85 25,320 4 (2B 
60 20 85 1,095 150 19.365 10 5 10 375 3.005 40 17,340 15 29 
15 10 50 255 50 10.470 5 15 - 960 1.830 40 7985 20 30 
5 10 10 15 85 2.155 5 5 5 45 15 35 2,170 $ 
5 5 10 10 65 1.785 - 5 5 30 15 30 1'300 5 + 
. 10 - 5 20 370 : - 5 20 - 10 375 - 3B 
40 55 55 1.090 165 17,370 - 5 60 490 2,925 80 15,190 25 4 
25 50 25 700 125 11/835 - - 55 180 11825 50 10.635 15 35 
15 5 30 395 40 5.535 - 5 10 315 1,090 30 4.560 5% 
35 25 45 1,080 100 16,365 . 5 25 455 2.915 60 14,175 15 3 
25 20 20 690 75 11.065 : 5 25 160 1.825 35 9.850 10 3 
10 5 30 390 25 5.290 - 5 - 300 1,090 20 4330 $ 38 
- 35 5 10 60 1.005 - - 30 30 5 15 1,015 10 40 
: 5 5 5 50 765 : : 30 15 5 15 785 10 41 
- 5 - - 10 240 - - - is 5 5 235 - 42 
- 35 580 45 480 6.145 15 - 35 1,030 40 285 5.905 15 43 
: 30 320 20 . 395 4.415 10 : 30 475 15 200 4.465 - aa 
: 5 265 20 85 1.730 10 : - 560 25 85 1.435 1045 
- 10 470 35 345 5.345 10 - 10 920 40 225 5.010 10 4 
: 10 255 15 275 3730 . : 10 410 15 150 3.700 - 47 
: . 210 20 75 1.615 5 : - 510 5 75 1305 10. 48 
. 20 ns . 135 805 5 - 15 120 - 65 895 - 49 
: 20 65 5 125 690 10 . 15 65 - 50 - 760 - 50 
. 5 50 - 15 120 . : . 45 - 10 130 - Si 
10 225 190 845 1.455 10,025 25 10 195 515 5.085 375 . 6,555 4 52 
5 115 130 470 1.170 5.980 10 5 95 250 3.040 210 4.250 20 53 
5 110 65 370 285 4,050 15 5 105 265 2.050 160 2.300 30 5 
10 140 160 830 865 9,030 25 10 105 440 5.035 215 5,200 4055 
5 65 120 460 670 5.185 10 5 40 200 3,000 105 3.135 20 © 56 


5 75 45 370 195 3.845 15 5 60 235 2.035 115 2.065 25 57 
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TABLE 58. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR CENSUS AGGLOMERATIONS OF 25,000 POPULATION AND OVER, 
URBANIZED CORE AND FRINGE, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 
PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR OIL OR OTHER 


CENSUS AGGLOMERATION COKE LIQUID FUEL 
- - = ELECTRICITY OTHER 
AGGLOMERATION DE RECENSEMENT CHARBON HUILE OU - - 
OU COKE AUTRES ELECTRICITE AUTRE 


FRINGE - BANLIEUE.... on 1,720 5 235 1,065 80 Ws 200 20 
OWNED — POSSEDE .. 1,365 10 155 905 60 85 155 - 
RENTED — LOUE 355 - 75 165 15 35 50 20 

RIMOUSKI, QUE 6,990 - 140 5.650 20 15 1,115 45 
OWNED -— POSSEDE .. 3.655 - 100 3.205 5 5 330 15 
RENTED — LOUE LL... ccceeseseseseeseecesserssnsesasnenssentsaenesensnesees 3.335 - 40 2.455 5 10 790 30 

URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE. 6.985 - 135 5.655 1S 20 11S 45 
OWNED — POSSEDE .. 3.655 - 100 3.200 5 5 330 1S 
RENTED — LOUE........ 3,335 - 40 2.455 10 10 790 35 

ROUYN, QUE 7,395 35 20 3,855 2,990 65 360 65 
OWNED — POSSEDE .. 3.010 15 15 1.785 1.065 40 90 5 
RENTED - LOUE 4,390 20 10 2.075 1,925 25 265 60 

URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE. 7,060 40 20 3.600 7 2.940 55 350 65 
OWNED — POSSEDE.. 2.770 15 10 1,585 1.040 30 95 5 
RENTED — LOUE 4,295 25 10 2.010 1.900 30 255 6û 

FRINGE - BANLIEUE 335 - - 255 50 15 10 - 
OWNED — POSSEDE .. 240 - - 200 25 15 - - 
RENTED - LOUE. 95 - - 55 25 - 15 - 

ST-HYACINTHE, QUE..... 10,865 15 60 9.585 35 80 1,035 55 
OWNED — POSSEDE .. 4,355 5 20 4,035 - 10 280 5 
RENTED — LOUE.... 6,510 5 45 5.545 30 65 755 60 

URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE. 10.540 10 55 9,320 30 15 985 60 
OWNED — POSSEDE 4,095 5 ts 3,815 - 10 250 - 
RENTED — LOUE 6.440 10 45: 5.505 30 60 735 60 

FRINGE - BANLIEUE.... 330 - 10 265 - $ 50 - 
OWNED - POSSEDE .. 260 - 10 220 - = 30 - 
RENTED — LOUE 70 - - 45 - $ 20 - 

ST-JEAN, QUE 12.215 15 45 10,885 25 120 1,100 30 
OWNED — POSSEDE .. 5.795 10 15 5,560 5 25 185 5 
RENTED - LOUE 6.420 5 25 5.325 20 100 920 30 

URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE, 11,490 15 35 10,220 20 120 1,055 25 
OWNED -— POSSEDE.. 5.260 5 5 5.055 - 20 176 - 
RENTED — LOUE 6.225 5 30 5.170 20 100 880 25 

FRINGE - BANLIEUE. 730 - 10 660 10 - 50 5 
OWNED — POSSEDE 530 - 10 505 : - : 20 - 
RENTED — LOUE... 195 - - 155 5 : 35 5 

ST-JEROME, QUE. ........... 9,405 - 70 8.455 15 70 780 15 
OWNED — POSSEDE . 4,150 - 40 3.925 $5 15 160 5 
RENTED ~— LOUE... 5.250 - 35 4.525 10 50 620 10 

URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE. 8.920 - 65 8,050 15 65 no 15 
OWNED — POSSEDE . 3.805 - 35 3.605 $ 15 140 5 
RENTED — LOUE 5.120 - 35 4.445 10 50 570 10 

FRINGE - BANLIEUE 480 - 5 405 - - 70 - 
OWNED — POSSEDE . 350 - - 320 - - 20 - 
RENTED — LOUE 130 - - 85 | - - 45 - 

SARNIA, ONT... 22,655 40 65 2.810 17,910 170 1,570 85 
OWNED — POSSEDE . 16,035 35 60 2.020 13.235 120 550 25 
RENTED — LOUE 6.615 5 5 790 4.680 50 1,015 60 

URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE. 20,455 20 10 2.045 16,855 30 1,420 80 
OWNED — POSSEDE . 14,225 15 to 1,395 12.360 20 410 15 
RENTED — LOUE... 6.230 5 5 650 4.490 10 1,010 65 

FRINGE - BANLIEUE.... 2.195 20 55 165 1.065 140 145 5 
OWNED -— POSSEDE . 1,805 20 50 620 875 100 140 5 
RENTED — LOUE 385 $ S 145 190 45 10 - 

SAULT STE. MARIE, ONT. 21,090 75 120 16.460 2.840 195 1,360 45 
OWNED -— POSSEDE . 14,930 55S 100 12,295 1.545 160 760 15 
RENTED — LOUE 6,160 20 20 4,165 1,290 30 600 30 
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TABLEAU 58. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION. PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, AGGLOMERATIONS DE RECENSEMENT DE 25,000 


HABITANTS ET PLUS, NOYAU URBANISE ET BANLIEUE, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


COAL OR OIL OR OTHER OIL OR OTHER 
COKE LIQUID FUEL LIQUID FUEL 
= - fELECTRICITY! OTHER = ELECTRICITY! OTHER 
CHARBON HUILE OU HUILE OU - _ 
OU COKE AUTRES AUTRES BOTTLED ELECTRICITE] AUTRE 
COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES . 


LIQUIDES LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


- 90 35 15 590 995 - - 95 75 50 150 1,350 5 
- 50 15 15 500 790 - - 55 45 40 110 LS - 
- 40 20 5 90 205 - : 40 25 10 40 235 5 
5 125 290 25 70 6.465 5 - 70 1,475 10 30 5,355 45 
5 85 145 15 35 3.365 - - 55 855 - 15 2.715 20 
- 35 145 15 35 3.095 - - 15 625 10 10 2,640 30 
5 125 290 25 65 6.465 5 . 70 1,475 10 25 5,355 45 
3 90 145 15 35 3.370 5 - 55 855 - 15 2.715 15 
- 40 150 15 35 3.100 - - 15 625 10 10 2.640 30 
20 10 35 70 75 7.170 5 10 10 325 1.395 55 5.535 65 
5 5 20 40 40 2.895 - - 10 135 645 20 2.190 5 
15 5 20 30 35 4.275 5 10 5 190 755 30 3.340 60 
15 10 35 70 70 6.850 5 10 - 10 320 1,365 45 5.245 60 
5 5 20 40 30 2.665 - - 5 130 625 15 1.985 5 
15 5 20 30 40 4.185 5 1 - 190 740 30 3.260 55 
5 - - - 10 320 - - 5 - 35 10 290 - 
. : : - 10 225 - - - 5 15 5 210 - 
5 : - - - 90 - - - - 15 - 80 5 
20 40 110 15 195 10.485 - 5 40 1.800 20 125 8,845 25 
5 15 30 - 85 4215 - - 5 935 5 55 3,345 5 
20 20 80 15 110 6.270 - 5 30 865 20 75 5,500 25 
20 35 110 15 180 10,180 - 5 35 1,705 20 125 8,620 25 
5 15 30 - 75 3.970 - - 5 845 .S 50 3.185 5 
20 25 80 15 105 6.205 - - 30 860 20 75 5.430 20 
. 5 - - 15 305 - - - 90 - 5 230 - 
. . - - ar) 240 - - 5 90 - 5 160 - 
- - - - - 65 - - - - - - 65 - 
50 30 135 55 425 11,525 - 5 15 1,430 30 125 10,610 10 
20 10 60 20 245 5.445 - 5 5 800 5 55 4.925 5 
25 20 80 35 180 6.080 - - 5 630° 25 70 5,685 5 
50 25 135 45 365 10,870 - - 5 1.390 25 110 9,940 10 
25 5 60 10 190 4.980 - 5 - 770 - 45 4.435 : 5 
25 20 75 35 175 5.890 - 5 615 25 65 5,505 10 
: 5 5 10 60 655 - - 5 40 5 20 665 - 
- 5 - 10 55 465 - - - 25 - 10 490 - 
: . - . 5 185 - - - 15 - 5 175 - 
15 15 255 40 455 8,555 - - 35 1,610 20 110 7,605 30 
- 40 80 15 155 3.870 - - 15 1,050 10 40 3.040 - 
10 40 180 30 300 4,690 - - 20 560 5 15 4.565 25 
10 75 250 40 445 8.095 - - 35 1,495 15 105 7,250 25 
- 40 80 10 145 3,535 - - 10 945 10 30 2.805 - 
10 35 180 30 300 4,565 - - 20 550 5 75 4,445 25 
: 5 - : 10 460 - - 5 115 - 5 350 - 
. - - - 10 335 - - - 105 - 5 235 - 
- 5 - - 5 130 - - - 10 - - 120 - 
15 30 55 8.185 310 14,035 10 5 20 265 16,570 150 5,615 30 
15 25 45 5.965 255 9.715 10 5 20 75 12,510 105 3,305 15 
10 - 15 2.220 $5 4325 - - - 185 4.060 45 2315 20 
10 10 45 7,400 120 12,865 10 - 10 240 15.585 55 4,540 30 
- 10 30 5,320 95 8.755 5 - 10 55 11,700 30 2,425 5 
5 : 15 2.070 25 4.110 - - - 185 3.885 25 2.110 20 
\ 
10 15 15 790 190 1.170 - - 10 25 980 95 1,075 10 
10 15 15 645 165 955 5 5 10 20 810 75 875 5 
. - - 145 30 215 - - - - 170 15 200 - 
45 125 90 1,260 415 19,150 5 20 125 1,060 2,215 205 17,430 35 
35 105 50 660 350 13.725 5 20 105 * 565 1.175 165 12,880 15 
10 20 40 605 65 5,425 - - 20 495 1.035 40 4,545 20 


D N 
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TABLE 58. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE. SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR CENSUS AGGLOMERATIONS OF 25,000 POPULATION AND OVER, 


URBANIZED CORE AND FRINGE, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 
‘ PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR 
CENSUS AGGLOMERATION COKE 


OIL OR OTHER! 
LIQUID FUEL 


_ - - ELECTRICITY OTHER 
AGGLOMERATION DE RECENSEMENT CHARBON HUILE OU 


OU COKE ELECTRICITE AUTRE 


1 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE. 20,940 75 95 16.375 2.840 160 1,355 45 
2 OWNED - POSSEDE . 14,815 55 80 12.240 1,545 130 755 15 
3 RENTED -— LOUE... 6.125 20 15 4.130 1,295 35 600 30 
4 FRINGE - BANLIEUE.... 150 oo 25 85 - 35 5 - 
5 OWNED -— POSSEDE. 115 - 1S 55 - 35 - - 
6 RENTED -— LOUE... 35 - . s 30 - : - - 
7 SHAWINIGAN, QUE 14,940 20 140 14,125 35 45 505 80 
8 OWNED -— POSSEDE .. 6.655 $ 90 6.360 = 1S 185 - 
9 RENTED - LOUE... 8.285 10 45 7.760 35 , 30 325 85 
10 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE. 13.625 15 95 12.935 35 35 445 65 
ll OWNED - POSSEDE .. 5.650 5 50 5.445 - 10 140 - 
12 RENTED - LOUE 7.970 10 40 7,490 35 20 310 70 
13 FRINGE - BANLIEUE.... ve 1.320 5 45 1.185 - $ 60 15 
14 OWNED — POSSEDE .. 1,005 = 40 915 - 5 45 - 
15 RENTED — LOUE 315 5 5 270 - - 15 15 
16 SHERBROOKE, QUE 23,890 45 150 22,650 355 125 410 155 
17 OWNED -— POSSEDE .. 8.850 . = 40 8,720 25 25 35 - 
18 RENTED — LOUE 15.040 45 105 13,930 335 100 375 150 
19 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE. 23,890 50 150 22.645 360 130 410 155 
20 OWNED - POSSEDE. 8,850 - 40 8.720 25 25 35 - 
21 RENTED — LOUE. 15.040 45 105 13,930 330 105 370 155 
22 SOREL. QUE 8,850 5 55 7,580 15 10 1.180 15 
23 OWNED - POSSEDE .. 4,750 5 40 4,360 5 = 335 5 
24 RENTED - LOUE... 4.095 - 10 3.215 5 5 845 10 
25 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE. 8,380 5 45 7,190 10 1S 1,105 15 
26 . OWNED — POSSEDE.. 4,430 - 35 4,100 5 - 285 - 
27 RENTED - LOUE 3.945 - . 10 3,090 5 10 825 10 
28 FRINGE - BANLIEUE.... we 465 - 10 390 - - 65 - 
29 OWNED -— POSSEDE . 320 - 10 260 - - 50 - 
30 RENTED — LOUE 150 - - 125 - - 20 - 
31 SYDNEY, NS. - N.-E. 21.300 5,665 150 15.035 35 55 345 10 
32 OWNED - POSSEDE 16.585 4,385 120 11,825 20 50 180 10 
33 RENTED -— LOUE 4.710 1.280 35 3.210 10 10 170 - 
34 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE. 8.990 1,365 45 7,365 20 10 190 - 
35 OWNED — POSSEDE 6,120 805 20 5.215 10 5 60 - 
3% RENTED ~ LOUE. 2,865 555 20 2.150 5 - 130 - 
37 FRINGE - BANLIEUE. 12,310 4,305 110 7.675 15 45 160 “10 
38 OWNED — POSSEDE 10,460 3,580 95 6.610 5 45 [LE] $ 
39 RENTED - LOUE..... 7 1.850 725 15 1.060 $ 5 40 - 
40 SYDNEY MINES. N.S. - N.-E 7,745 2.025 60 5.535 15 25 70 15 
41 OWNED - POSSEDE 6.480 1.610 60 4,720 1S tS 60 10 
42 RENTED - LOUE 1.260 410 5 820 5 5 10 - 
43 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE. 4,705 1,355 10 3.280 5 - 45 5 
44 OWNED - POSSEDE 3.835 1.075 10 2.695 5 - 45 - 
45 RENTED - LOUE 870 280 - 590 5 : - 5 
46 FRINGE - BANLIEUE.... 3.040 665 50 2.255 t0 20 25 5 
47 OWNED -— POSSEDE .. 2.650 535 45 2.025 10 15 10 $ 
48 RENTED ~ LOUE 390 130 10 235 - 10 15 - 
49 THETFORD MINES. QUE... 6,730 5 140 6.240 5 25 305 20 
50 OWNED — POSSEDE.. 4,195 - 90 3.955 . 5 10 130 5 
51 RENTED - LOUE 2,530 - 50 2.285 - 10 170 15 
52 URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE. 6,730 5 145 6.235 - 20 300 15 
53 .OWNED — POSSEDE .. 4,195 - Ê 90 + 3.955 - 5 130 5 
54 RENTED - LOUE........ 2.530 - 50 2.285 - 15 170 10 
55 TIMMINS, ONT.... 11,425 15 : 80 2,720 8.085 45 450 25 
56 OWNED - POS. 6,660 5 55 1.710 4.570 25 290 10 
57 RENTED - LOUE 4,765 10 30 1.010 3.520 25 160 20 
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TABLEAU 58. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODE D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, AGGLOMERATIONS DE RECENSEMENT DE 25,000 


HABITANTS ET PLUS, NOYAU URBANISE ET BANLIEUE, 1971 


PRINCIPAL COOKING FUEL PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


COAL OR 
COKE 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


COAL OR 
COKE 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


ELECTRICITY) OTHER 


CHARBON HUILE OÙ CHARBON HUILE OU 


OU COKE AUTRES OU COKE AUTRES PIPED BOTTLED 
COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES 


LIQUIDES LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


45 70 85 1.265 380 19,095 5 20 65 1,055 2.215 175 17,380 35 
35 65 45 660 320 13,680 5 15 65 565 1.175 140 12.840 15 
10 5 35 600 65 5.410 5 5 - 495 1.035 35 4,535 20 

- 55 5 - 35 55 - - 60 5 - 30 50 5 

- 4 5 - 30 45 - - 40 5 - 25 40 5 

- 10 - - 5 15 - - 20 5 - 5 10 - 

35 140 375 90 435 13.850 10 5 60 2.650 25 95 12,055 55 
20 95 100 S 160 6.270 - 5 35 1,645 - 40 4,920 15 
10 45 270 80 275 7,580 5 - 20 ; 1,005 20 50 7,140 50 
25 85 355 85 405 12.660 10 5 30 2,380 20 85 11,070 35 

15 50 85 5 130 5.375 - - 15 1,420 - 35 4,170 5 

10 40 270 75 275 7,290 10 - t5 960 t5 50 6,900 35 

10 55 20 10 35 1,190 5 5 25 265 S 10 985 20 

10 50 1S 5 30 895 - - 20 225 5 10 745 10 

- 5 - 5 - 295 - $ 5 45 5 5 240 1S 

$ HIS 525 3.110 805 19,320 10 25 85 16,655 1,500 385 5,145 105 

5 35 115 505 230 7,960 : - 25 7.040 245 105 1,425 5 

5 75 405 2.605 575 11,355 5 25 55 9.620 1,255 280 3.710 95 

5 110 520 3.110 810 19,315 5 25 85 16.655 1.500 380 5,145 105 

5 4 115 505 230 7,960 - - 25 7.040 245 100 1,430 5 

5 75 410 2.610 580 11,360 5 20 60 9.615 1.260 280 3,710 90 

20 45 375 1S 75 8,315 5 - 25 1,355 - {5 7,450 10 
10 40 175 5 35 4,485 - - 25 890 - 10 3.825 - 
10 10 195 15 35 3.830 5 - - 465 - - 3,620 5 
20 45 365 10 75 7,865 5 - 20 1,235 “ 1S 7,100 10 
10 30 "165 5 35 4,180 - - 20 800 - 10 3,600 - 
10 10 195 15 35 3.680 5 - - 440 - 5 3,500 5 

- 5 1S : - 450 - - 5 120 - - 345 - 

- 5 10 - - 305 - - 5 95 - - 225 : - 

- - - - - 145 - - - 25 - - 120 - 
4,825 110 3.635 295 1,245 11,170 15 5.050 130 6.615 175 565 8,730 35 
3,760 100 2.920 215 1,085 8.495 10 3,940 95 5.185 140 500 6,705 25 
1,065 15 720 75 165 2.675 - 1.105 30 1,435 40 70 2,025 5 
745 15 1,375 100 445 6.295 ce 790 20 2,930 ss 175 4,995 IS 
375 5 925 50 340 4,425 - 370 10 2.000 30 140 3,570 5 
375 10 455 55 110 1,870 - 420 15 930 25 40 1,425 * 10 
4,080 95 2.255 190 800 4,875 1S 4,255 105 3.685 120 D 390 3,735 15 
3,390 85 1,990 170 740 4,075 10 3,580 90 3.180 105 355 . 3,130 20 
695 5 265 20 60 805 - 680 15 505 15 30 600 - 
1,780 80 1.630 110 465 3.670 15 1,780 95 2.695 65 210 2.885 15 
1,455 65 1,390 60 425 3.075 15 1.425 80 2.250 50 190 2,470 15 
330 10 240 50 35 605 - 355 10 445 15 20 410 - 
1,215 10 1,000 75 200 2.210 5 1.175 By) 1,895 45 70 ! 1.505 10 
975 10 835 40 175 1.800 - 930 - 1,545 35 65 1,250 10 
240 5 160 30 25 ais - 245 - 350 10 5 255 - 
370 70 630 35 265 1.460 10 605 90 800 25 145 1,375 5 
485 65 555 20 250 1.275 10 495 80 705 20 125 1,220 5 
85 10 80 15 15 190 - 110 10 95 10 5 160 - 

- 90 185 20 100 6.335 5 - 35 1,975 15 . 75 4,590 20 

- 50 100 10 35 3.975 - - 45 1.405 5 40 2,690 5 

- 30 85 5 40 2,355 - - 10 570 10 35 1,895 10 

- 85 190 15 100 6.335 - - 60 1.975 10 70 4,590 15 

- 50 100 10 50 3,980 - - 45 1,405 5 40 2.690 10 

- 30 90 5 45 2,355 - - i 570 5 35 1,900 10 

20 70 30 800 9% 10,405 5 s 50 320 5,450, 35 5,555 15 

15 60 20 565 60 5,935 S - 4 145 3.455 25 2.980 10 

5 s 15 240 30 4,470 5 5 5 175 1,990 10 2,575 5 
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TABLE 58. OCCUPIED DWELLINGS BY TENURE, SHOWING PRINCIPAL FUEL, FOR CENSUS AGGLOMERATIONS OF 25.000 POPULATION AND OVER, 
URBANIZED CORE AND FRINGE, 1971 


PRINCIPAL HEATING FUEL 
PRINCIPAL COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE 


COAL OR 
COKE 


OIL OR OTHER] 
LIQUID FUEL 


CENSUS AGGLOMERATION 


ELECTRICITY 
ELECTRICITE 


= OTHER 
HUILE OU 
AUTRES 


CHARBON 
OU COKE 


AGGLOMERATION DE RECENSEMENT 


AUTRE 


URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 9,075 - 40 2.070 6.590 30 335 20 
OWNED - POSSEDE . 5.110 - 25 1,245 3.630 10 200 10 
RENTED ~ LOUE 3,960 - 15 825 2.955 20 130 15 

FRINGE - BANLIEUE.... 2,350 10 40 655 1,500 20 - 415 5 
OWNED — POSSEDE . 1.545 5 30 465 940 15 90 - 
RENTED — LOUE 805 10 10 190 560 5 25 - 

TRENTON, ONT. ............. 7.745 50 55 4,975 2,095 70 485 t5 
OWNED -— POSSEDE . 4,570 45 45 3.010 1.095 50 325 5 
RENTED — LOUE 3,170 5 10 1,965 1.000 20 165 10 

URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 5.410 20 15 3.105 1,910 20 320 15 
OWNED — POSSEDE 2,855 15 10 1,610 1,000 15 195 - 
RENTED -— LOUE. 2.555 5 5 1,495 910 - 130 15 

FRINGE - BANLIEUE... 2.335 25 45 1.865 185 45 165 - 
OWNED -— POSSEDE . 1,715 25 35 1,400 95 30 130 - 
RENTED - LOUE 615 - 5 470 90 15 35 - 

TROIS-RIVIERES, QUE, . 25,965 60 160 23.980 20 150 1,515 70 
OWNED -— POSSEDE . 11,850 40 65 11,295 - 50 400 - 
RENTED — LOUE 14,115 25 95 12.685 20 105 LS 70 

URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 25,160 45 150 23.255 15 145 1,475 70 
OWNED — POSSEDE .... 11,285 20 60 10,780 : 50 375 - 
RENTED — LOUE 13,875 25 90 12,470 20 95 1,095 70 

FRINGE - BANLIEUE... 800 15 5 730 5 5 35 - 
OWNED — POSSEDE . 560 15 5 520 - - 20 - 
RENTED — LOUE 240 - 5 215 - 10 20 - 

VALLEYFIELD, QUE... 10,015 10 100 8.840 25 360 640 35 
OWNED — POSSEDE . 5.185 5 50 4.800 1S “120 190 - 
RENTED — LOUE... 4,830 - 55 4,035 10 240 450 35 

URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE... 8,975 $ 80 7915 25 335 585 30 
OWNED — POSSEDE . 4,380 5 35 4.080 10 95 155 - 
RENTED — LOUE 4.590 - 45 3.835 10 235 430 35 

FRINGE - BANLIEUE 1,040 - 20 925 : 30 55 - 
OWNED — POSSEDE . 805 . - 15 725 5 20 35 . 
RENTED — LOUE 235 - 10 200 - 10 20 - 

VICTORIAVILLE, QUE... 7,095 5 160 6.390 10 20 490 20 
OWNED — POSSEDE. 3,800 - 80 3.540 - 5 165 - 
RENTED - LOUE 3,295 5 80 2.850 5 15 325 20 

URBANIZED CORE - NOYAU URBANISE 7.095 5 160 6,385 5 20 490 20 
OWNED — POSSEDE . 3,800 = 80 3.535 5 5 165 5 
RENTED — LOUE 3,295 5 85 2.850 5 10 325 20 
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TABLEAU 58. LOGEMENTS OCCUPES SELON LE MODF. D'OCCUPATION, PAR PRINCIPAL COMBUSTIBLE, AGGLOMERATIONS DE RECENSEMENT DE 25,000 
HABITANTS ET PLUS, NOYAU URBANISE ET BANLIEUE, 1971 


PRINCIPAL WATER HEATING FUEL 


PRINCIPAL COOKING FUEL 


PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR LA CUISSON PRINCIPAL COMBUSTIBLE POUR L'EAU CHAUDE 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


COAL OR 
COKE 


COAL OR 
COKE 


OIL OR OTHER 
LIQUID FUEL 


ELECTRICITY) OTHER ELECTRICITY) OTHER 


CHARBON HUILE ou CHARBON HUILE OU 


OU COKE AUTRES OÙ COKE AUTRES BOTTLED ELECTRICITE] AUTRE 
COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES 


LIQUIDES LIQUIDES CANALISE | EN BOUTEILLE 


10 25 25 565 55 8,390 5 - 15 290 4,385 35 4,335 10 1 
10 25 15 395 35 4.630 5 - 10 120 2.725 25 2.220 5 2 
5 5 10 175 15 3,755 - - 5 175 1.665 5 2,115 3 
5 40 10 240 30 2.020 5 - 30 25 1,060 5 1,220 5 4 
3 40 5 175 20 1.300 - - 30 25 730 - 760 - 5 
- - 5 65 15 715 5 - 5 5 325 5 465 5 6 
15 55 25 290 510 6.845 - 15 45 208 1,040 130 6,295 15 7 
15 55 10 240 410 3.840 - 15 45 50 655 110 3.690 3 8 
- 5 15 50 95 3.005 - - 5 150 385 20 2,605 5 9 
10 20 20 220 295 4.850 - 5 15 180 920 25 4,250 5 10 
10 20 10 180 235 2,405 - 10 15 35 580 25 2.190 5 i 
- 5 10 45 60 2.440 - - - 145 340 5 2,060 5 12 
5 35 5 70 215 1.995 - 10 30 25 ns 105 2,045 10 13 
5 30 - 60 180 1.435 - 5 25 15 70 90 1,500 5 14 
. - 5 5 40 560 - - 5 5 45 15 345 5 15 
45 165 730 115 980 23,910 15 10 70 3,670 60 355 21,740 55 16 
30 95 195 35 385 11.120 - - 35 1.955 10 175 9.665 10 17 
20 70 535 85 600 12,795 20 10 30 1,710 60 185 12,080 50 18 
45 145 715 110 925 23.210 15 10 65 3.565 60 340 21,065 55 19 
30 80 180 30 335 10,640 - 5 30 1.870 5 160 9.210 . 10 20 
20 65 530 80 585 12,575 15 10 30 1,690 60 185 11.855 45 21 
- 20 20 10 55 200 - - 5 105 5 20 675 - 2 
- 15 10 10 50 475 - - - 85 - 20 455 - 23 
- 5 5 - 10 220 - - - 20 - - 220 - 24 
10 ns 105 40 340 9,405 - 10 40 1,050 40 175 8,675 20 25 
5 5 45 15 165 4.880 : - 25 715 30 110 4.295 5 26 
5 40 65 20 175 4.525 - 10 20 335 15 65 4,385 10 27 
10 75 90 35 290 8.465 - 10 35 940 30 150 7,785 20 28 
5 50 35 10 140 4,140 - 5 20 630 15 95 3.605 5 2 
5 30 60 25 155 4.320 - 5 15 315 15 60 4.175 10 30 
- 35 10 5 50 945 - - 10 105 10 20 885 - 31 
- 25 5 - 30 735 - - 5 85 10 15 685 - 32 
- 10 5 - 20 205 - 5 5. 20 - 5 205 - 3 
5 85 15 30 125 6,775 - - 50 2.280 20 5 4,705 25 34 
- 50 25 15 65 3.645 - - 30 1,430 10 10 2.310 - 38 
- 35 50 15 65 3.130 - - 15 850 5 10 2.395 20 3% 
5 85 75 30 130 6.775 - - 50 2,280 15 20 4,710 20 3 
- 50 25 20 65 3.645 - - 35 1,430 10 10 2.310 - 38 
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DEFINITIONS 


Dwelling: Refers to a structurally separate set of 
living quarters with a private entrance from outside or 
from a common hallway or stairway inside the 
building, i.e., the entrance must not be through 
someone else’s living quarters. 


Owned: Refers to a dwelling which is owned by some 
member of the household. This includes dwellings 
under separate ownership in any multiple dwelling 
Structure. 


A dwelling is classified as owned even though it 
may be mortgaged. 


Rented: Refers to a dwelling which is not owned by 
any member of the household. 


Principal heating equipment: Refers to type of 
principal physical heating equipment regardless of fuel 
used. 


Principal house heating fuel: Refers to the fuel used 
most often for house heating. 


Principal cooking fuel: Refers to the fuel used most 
often for cooking. 


Principal water heating fuel: Refers to the fuel used 
most often for water heating. 


Definitions of these and other terms, including 
geographic terms, used technically in this report are 
discussed in the Introductory Report Volume II, Part 3 
(2.3-1). 


DÉFINITIONS 


Logement: Ensemble structuralement distinct de pièces 
d'habitation ayant une entrée privée donnant sur l’exté- 
rieur ou sur un corridor ou un escalier commun à 
l'intérieur, c.-à-d. que l'entrée doit donner accès au 
logement sans qu’on ait à passer par les pièces d'habitation 
de quelqu'un d’autre. 


 Possédé: Logement qui appartient à un membre du 


ménage. Cela vaut également pour les logements apparte- 
nant à des propriétaires distincts dans les constructions à 
logements multiples. 


Un logement est classé comme “possédé” même s’il 
est hypothéqué. 


Loué: Logement qui n'appartient pas à un membre du 
ménage. "i 
Principal système de chauffage: Genre du principal 
appareil de chauffage, quel que soit le combustible utilisé. 


Principal combustible utilisé pour le chauffage de la 
maison: Combustible utilisé le plus souvent pour le 
chauffage de la maison. 


Principal combustible utilisé pour la cuisson: Combustible 
utilisé le plus souvent pour la cuisson. 


Principal combustible utilisé pour Peau chaude: Combus- 
tible utilisé le plus souvent pour l’eau chaude. 


Les définitions de ces termes et d’autres termes 
techniques employés dans les bulletins de la présente série 
sont données dans l’Introduction au volume II, partie 3 
(2.3-1). 


Publications of the Census of Canada, 1971 


This report is one of the Volume Series of publications of the 
1971 Censuses of Population, Housing and Agriculture. Altogether, 
there are some 225 reports in this series prepared in such a way 
that by removal of their covers the contents can be combined to 
form the materials comprising the 6 volumes and 25 separate 
volume parts in the entire series. A hard-covered binder, suitably 
titled, is included in the composite price to purchasers of the 
complete set of reports for any given volume part. 


Catalogue of reports 


A catalogue is available which describes the individual 
reports in the Volume Series of 1971 Census publications as well as 
reports in other series (i.e., Advance Series, Census Tract Series, 
and Special Series), The catalogue also includes a price list and an 
order form. A copy of this catalogue may be obtained from 
Publications Distribution, Statistics Canada, Ottawa K1A OT6. For 
further information on census publications, address your inquiry to 
Information Division, Statistics Canada. 


How to order reports 


Orders for reports may be sent to Publications Distribution, 
Statistics Canada, Ottawa K1A OT6, or to Publishing Division, 
Information Canada, Ottawa K1A 0S9. Enclose payment with your 
order in the form of a cheque or money order made payable to the 
Receiver General of Canada. If more convenient, census publica- 
tions may be ordered from Information Canada bookstores in 
Halifax, Montreal, Ottawa, Toronto, Winnipeg, or Vancouver. For 
other details concerning deposit accounts, bulk orders, etc., 
contact Publications Distribution, Statistics Canada. 


Other forms of publication 


In addition to the tabulated results of the 1971 Census 
published in reports and bulletins, a large number of tables will be 
_issued to users as copies of computer print-outs. These will also be 
available in microform. A variety of statistical tables may be 
purchased on computer “summary” tapes for further computer 
analysis by users. Details of the content, prices, and availability of 
census tabulations in these output media may be obtained from the 
User Inquiry Service, Census Division, Statistics Canada, Ottawa 


KIA OT7. . Up 


Special tabulations 


To the extent that confidentiality constraints permit, Statis- 
tics Canada will produce for users at cost, special tabulations not 
‘already included in the planned tabulation programme. A standard 
User’s Request Form on which to outline precise tabulation 
requirements and to request time and cost estimates may be 
obtained from the User Inquiry Service of the Census Division of 
Statistics Canada. 


Maps and geographic files 

Large-scale maps may be purchased to show the boundaries 
of enumeration areas (i.e., the territory covered by each Census 
Representative in taking the census), as well as small-scale maps of 
census divisions and other statistical areas. Supporting documenta- 
tion relating to the census geographic files (i.e., place names, codes, 
etc.) are available in tabular form identifying the component 
enumeration areas of administrative and statistical units (e.g., 
towns, villages, municipalities, tracts). Further details, including 
costs to users, may be obtained from the User Inquiry Service of 
the Census Division of Statistics Canada. 
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Publications du recensement du Canada de 1971 


Le présent bulletin fait partie de la série des volumes des 
recensements de la population, du logement et de l’agriculture de 1971. 
Cette série compte au total environ 225 bulletins présentés de telle sorte 
qu’en retirant leur couverture l'utilisateur peut les réunir et constituer 
ainsi les 6 volumes de la série, qui comprennent 25 parties distinctes. 
Un auto-relieur à couverture rigide portant le titre approprié est 
compris dans le prix d’achat de la série complète des bulletins 
constituant une partie de volume. 


Catalogue 


On peut se procurer un catalogue qui décrit chaque bulletin de la 
série des volumes du recensement de 1971, ainsi que les bulletins des 
autres séries (série préliminaire, série des secteurs de recensement et 
série spéciale). Le catalogue contient également une liste de prix et une 
formule de commande. On peut obtenir un exemplaire de ce catalogue 
en s'adressant à la Distribution des publications. Statistique Canada, 
Ottawa K1A OT6. Pour tout renseignement complémentaire sur les 
publications du recensement, s’adresser à | Division de l’information de 
Statistique Canada. 


Commandes de bulletins 


Les commandes de bulletins peuvent être envoyées à la Distribu- 
tion des publications, Statistique Canada, Ottawa KIA OT6, ou à la 
Division de l'édition, Information Canada, Ottawa K1A 0S9. Toute 
commande doit étre accompagnée d’un chéque ou d’un mandat établi a 
l’ordre du Receveur général du Canada. On peut aussi commander les 
publications du recensement aux librairies d’Information Canada 
de Halifax, de Montréal, d'Ottawa, de Toronto, de Winnipeg et de 
Vancouver. Pour plus de détails sur les comptes de dépôt, les 
commandes en gros, etc., s'adresser à la Distribution des publications, 
Statistique Canada. 


Autres formes de publication 


En plus des diverses publications contenant les résultats du 
recensement de 1971, de nombreux tableaux seront mis à la disposition 
des utilisateurs sous forme d’états mécanographiés. Ces tableaux seront 
également disponibles en microcopie. Les utilisateurs désireux de faire 
des analyses par des moyens mécanographiques pourront également se 
procurer un large éventail de tableaux statistiques sur bandes “sommai- 
res”. Pour tout renseignement sur le contenu, le prix et la disponibilité 
des résultats du recensement sur ces supports, s'adresser au Service- 
utilisateurs, Division du recensement, Statistique Canada, Ottawa KIA 
OT7. 


Totalisations spéciales 
Dans la mesure où le respect du secret des données le permettra, 


Statistique Canada établira, à l'intention des utilisateurs qui en 
acquitteront les frais, des totalisations spéciales qui ne font pas encore 
partie du programme d'exploitation prévu. On peut obtenir auprès du 
Service-utilisateurs de la Division du recensement de Statistique Canada 
une formule normalisée sur laquelle l'utilisateur précisera ses besoins et 


demandera une estimation du délai et du prix. 


Cartes et fichiers géographiques 

Les utilisateurs pourront se procurer des cartes à grande échelle 
indiquant les limites des secteurs de dénombrement (c.-à-d. des 
territoires recensés par chaque représentant du recensement) ainsi que 
des cartes à petite échelle des divisions de recensement et des autres 
secteurs statistiques. Les documents constituant les fichiers géographi- 
ques (noms, codes, etc. géographiques) sont disponibles sous forme de 
tableaux présentant les différents secteurs de dénombrement qui 
constituent les unités administratives et statistiques (par ex., villes, 
villages, municipalités et secteurs de recensement). Pour plus de détails 
et pour une indication des frais, s'adresser au Service-utilisateurs de la 
Division du recensement de Statistique Canada. 
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